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Neue Untersuchungen über den Durchmesser 

der Sonne. 

Von A. Auwers. 


Hierzu Taf. XVI und XVII 


^Vor längerer Zeit habe icli Anlass gehabt eine einjährige Reihe durch 
die Meridianbeobaclitungen einer grosseren Anzahl von Sternwarten 
gewonnener Bestimmungen des Sonnendurchmessers auf Anzeichen von 
Änderungen des Durchmessers zu untersuchen, um gewisse Behaup- 
tungen Secchi’s über das Vorkommen solcher Änderungen innerhalb 
kurzer Intervalle und ihren angeblichen Zusammenhang mit den Flecken- 
ersclieinungen der Sonne zu prüfen, mit dem Ergebmss, dass sich diese 
Behauptungen als gänzlich grundlos erwiesen. 1 Im Anschluss hieran habe 
ich einige sich ohne neue Bearbeitung vorliegender Beobachtungs- 
sammlungen darbietende Zusammenstellungen längerer Reihen von 
Bestimmungen des Sonnendurchmessers aus Mendianbeobachtungen 
gegeben, m welchen ich gleichfalls keine Spuren reeller Änderungen 
des Durchmessers, am wenigsten solche, die der Sonnenflecken -Periode 
folgten, erkennen konnte 

Die Bearbeitung der im Anschluss an die Beobachtungen der Venus- 
Durchgänge von 1874 und 1882 ausgeführten liehometrischen Bestim- 
mungen des Sonnendurchmessers hat mich noch einmal* auf die trage 
zurnckgetuhrt, oh derartige Änderungen merklich wären Es ist mir 
hierbei wünschenswert!! erschienen des Vergleichs halber zu untersuchen, 
welche Antwort einige der besten und umfangreichsten Reihen von 
Meridianhcohachtungen auf diese Frage geben würden, wenn sie m 
zweckentsprechender Weise bearbeitet würden; denn die Beweiskraft 
der früher nur gelegentlich hmzugefugten Zusammenstellungen konnte, 
wie ich gleich seihst hervorgehoben habe, hauptsächlich aus dem Grunde 
nicht sehr weit reichen, weil die m ihnen enthaltenen, anderswoher 
zu entnehmenden Jahresresultate ohne alle Berücksichtigung der per- 
sönlichen Gleichungen der Beobachter abgeleitet waren, die bekanntlich 
bei Sonnenbeobachtungeil sehr hohe Beträge erreichen können. 

1 Mon -Bei der Berlmei Akademie Mai 1873 ha 
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Von anderen Seiten sind mzwisclien mehrere Untersuchungen ange- 
stellt worden, welche — mit Ausnahme einer zur Prüfung des Ver- 
haltens kurzer Perioden ausgeführten Rechnung von Newcomh und 
Holden 1 — mehr oder weniger entschieden aher nn Ganzen überein- 
stimmend, die Neigung zu erkennen geben die angeregten Fragen m 
einer meinen früheren Schlussfolgerungen entgegengesetzten Richtung 
zu beantworten. Wenngleich die hierfür vorgebrachten Gründe in 
mehreren Fallen schon vor den Zusammenstellungen meiner früheren 
Abhandlung und den daran geknüpften Erörterungen nicht bestehen 
können, so bleiben doch einige auf umfangreiches und anscheinend 
festes Material gegründete Untersuchungen übrig, deren Widerspruch 
es gleichfalls erwünscht machte, den jetzt gebotenen Anlass zu einer 
neuen gründlicher eingehenden und weitaus umfassenderen Untersuchung 
auch von Meridianbestimmungen des Sonnendurclnnesscrs zu benutzen 

Die erste Stelle in einer solchen Untersuchung müssen die nun- 
mehr in einer dreiunddreissigjährigen Reihe vorliegenden Beobachtungen 
an dem Meridiankreise der Greenwicher Sternwarte einnehmen 2 Diess 
Instrument wird noch heute zu denen ersten Ranges gerechnet, und 
die damit erlangten Bestimmungen bieten, ausser ihrer grossen Zahl 
und Ausdehnung über den langen Zeitraum von drei Sonnenflecken- 
Perioden, in ihrer Anordnung vor allen sonst vorhandenen Beobachtungs- 
reihen füp die hier anzustellende Untersuchung einen wichtigen Vor- 
zug dar. durch das langjährige regelmässige Zusammenwirken mehrerer 
Hauptbeobachter und die Möglichkeit, die grosse Zahl der Ilulfsbeob- 
acliter, von denen viele ebenfalls eine längere Reihe von Jahren hin- 
durch thcilgenommen haben, sicher an eine continuirliche Scale anzu- 
schliessen , werden die persönlichen Gleichungen m viel hoherm Grade 
bestimmbar als anderswo 

Auf die Discussion dieser Reihe wollte ich mich ursprünglich be- 
schränken, habe die Untersuchung indess nachher weiter ausgedehnt 
und in gleicher Weise noch die folgenden Reihen bearbeitet, sämmt- 
liche publicirten Beobachtungen am grossen Meridiankreise der Washing- 
toner Sternwarte ( 1 866 bis 1882), und sammtliclic publicirten Beob- 
achtungen an dem gegenwärtigen Meridiankreise des Radclifle Obser- 
vatory (Carrington Transit Circle 1862 bis 1883 mit einer Lücke von 
1877 bis 1879) Ferner habe ich die von Dr Hilfiker vor einigen 
Jahren mitgetheilten Jahresmittel der Neuchäteler Beobachtungen von 
1862 — 1883 zur Vergleichung gezogen, die jedoch nur den horizon- 
talen Durchmesser betreffen, während die anderen Reihen gleich- 

1 American Journal of Science and Arts Oct 1874 

2 Ein nach Abschluss des I Abschnitts der 1 tilgenden Untersuchungen ausgege- 
bener 34 Jahrgang dieser Reihe (1884) ist inn noch nicht zugänglich geworden 



[1057] Auwers Neue Untersuchungen ubei den Dmcluncsser der Sonne «> 

massig Besümmungon des horizontalen und des verticalen Durchmessers 
enthalten 

Ich werde in den beiden ersten Abschnitten der folgenden Unter- 
suchungen die Resultate mitthoilen, welche diese Beobachtungsreihen 
erstens zur Beantwortung der Frage geben , ob m dem Zeitraum von 
1851 bis 1883 von Jahr zu Jahr Veränderungen des Sonnendurchmessers, 
periodischer oder aperiodischer Art, vorgekommen sind, zweitens zur 
Feststellung und Erklärung der innerhalb des Jahres periodisch ver- 
laufenden Ungleichheit, auf welche zuerst Lmdenau aufmerksam ge- 
macht hat Die Resultate einiger weiteren noch nicht abgeschlossenen 
Untersuchungen behalte ich mir spater mitzutheilen vor. 


I. 

Das Verhalten der Jahresmittel der Bestimmungen des Sonnen- 
durchmessers aus deji Meridian-Beohaehtungen der Sternwarten 
Greenwich 1851 Ms 1883, Washington 1866 Ms 1882, Oxford 1862 
Ms 1883 und Neuchatel 1862 Ms 1883. 


Die Beobachtungen am Meridiankreis der Greenwicher 

Sternwarte. 

Die folgenden Tafeln A und B enthalten die jährlichen Resultate 
der von den einzelnen Greenwicher Beobachtern in den Jahren 1851 
bis 1883 am Meridiankreis ausgefuhrten Bestimmungen Diess Instru- 
ment hat ein Fernrohr, dessen Dimensionen 111 den Einleitungen der 
Greenwich Observations zu ungefähr 8 Zoll 1 und 1 2 Fuss englisch an- 
gegeben werden; Angaben über die bei den Soiinenbcobachtungen 
ohne Zweifel vorgenoinmene Reduction der Ofhiung und über die 
angewandte Vcrgrosserung habe ich nicht gefunden. 

Im Nautical Almanac sind die Durchmesser 1851 und 1852 mit 
dem Werthe der Tabulae Regiomontanac =32' i"8 für mittlere Ent- 
fernung, von 1853 ab mit dem Werthe 32' 3"Ö4 berechnet Zu den 
umstehenden Jahresmitteln der Correctionen müssen daher 111 den 
beiden ersten Jahren, damit sie mit den späteren vergleichbar werden, 
noch die Betrage von etwa — o s i28 und — T'84 hinzugefugt werden. 

*(Jjädi)(lem Report von 1851 ubertnfft die freie Öffnung 8 Zoll etwas. 
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Jahresmittel ( 1 er am Greenwicher Meridiankreis beobachteten Correc 
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W Elks 


1851 

4- o s 1 24 

13 

— 0*028 

' 6 

1852 

4- 0 165 

22 

-0053 

3 

185 s 

4- 0 070 

21 

— 0 034 

9 

1854 

— 0 048 

l 5 

— 0 0Q7 

24 

1855 

— 0016 

14 

— 0 0Ü2 

18 

1856 

— 0019 

15 

— 0 099 

»9 

1857 

— 0 002 

27 

— 0 118 

29 

1858 

— 0 029 

24 

— 0 1 1 1 

28 

‘859 

4- 0 044 

f 9 

— 0 099 

28 

1860 

— 0 008 

*3 

— 0 080 

*7 

1861 

-0035 

1 1 

— 0085 

>9 

1862 

— 0 062 

5 

— 0 127 

15 

i 8() 3 

-0057 

12 

— 0 127 

2 5 

18(4 

— 0 041 

14 

— 0054 

‘ 2 3 

1865 

— 0 052 

14 

— 0092 

22 

1866 

— 0 036 

14 

— 0113 

20 

1867 

— 0 oi)8 

12 

— 0 t IC) 

16 

1868 

-0057 

l 9 

-0083 

*9 

18G9 

-0093 

12 

— 0 100 

18 

1870 

-0075 

2 

-0093 

18 

1 87 r ' 



— 0094 

14 

1872 

Downing 

— 0 157 

21 

1873 

-0 165 

23 

— 0 102 

17 

1874 

— 0 064 

l 7 

— 0 0Q2 

12 

1875 

— 0115 

14 

4 - 0 0()0 

1 

to 

00 

— 0. 1 1 5 

2 1 



1877 

— 0 104 

15 



1878 

— 0 121 

l 5 



1879 

— 0 098 

12 



1880 

— 0 079 

24 

Le unn 

1881 

— 0 0 69 

22 

— 0 150 

2 5 

1882 

-OOlt) 

13 

— 0097 

17 

1883 

-0038 

20 

— 00S9 

19 


(r Ortwick 

J Carpenter 

Lynn 

1 

-o s i 74 

5 





— 0070 

1 



— o s 11 6 

8 

— 0 007 

18 



— 0 050 

1 

— 0016 

2 4 

— o s 2o8 

8 

-0 145 

4 

— 0 002 

18 

— 0 181 

to 

— 0040 

22 

— 0012 

28 

— 0 187 

4 

— 0 082 


— 0011 

29 

— 0 202 

18 

-0047 

3 

— 0 096 

12 

-0 199 

8 
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*7 

— 0 ioi 

9 



— 0046 

16 

— 0 181 

10 



— 0007 

20 

— 0 227 

22 



— 0009 

26 
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IQ 

— 0 1 10 

1 

4- 0 009 

24 
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Iö 

— 0 007 

3 

-+-0027 

16 

-0 13b 

l 7 

-0 185 


— 0 056 

1 1 

— 0 166 

13 

2 

— 0028 

24 

— 0 207 

l 5 

0 000 

5 

— 0 025 

15 

— 0 187 

12 



— 0 041 

21 

— 0 19t 

21 

— 0 100 

14 

— 0 042 

14 
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14 

— 0 060 

24 
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16 
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ja 

-0053 

2 3 

— 0 004 

17 
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19 

— 0058 

18 

T hacke, ray 
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IQ 
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12 

— 0 109 

*3 

— 0 052 

16 

-0053 

13 

— 0 086 

20 

— 0 076 

10 

-0013 

13 

-0025 

»3 

— 0 102 

6 

— 0 047 

13 

— 0028 

1 1 

— 0 070 

1 

— 0 040 

12 

-0054 

9 

Holks 


-+-0011 

16 

4-0013 

»9 


4- 0 013 

1 5 

— 0 006 

16 

— 0070 

1 


— 0042 

IQ 

— 0 108 

20 



— 0 008 

23 

— 0 047 

»7 


H Breen 

Th Elhs 

Boqemm 

4- o s 272 5 

4-o s i79 20 

4-0*004 14 

4-0272 13 

4-0 125 2 

4-0023 22 

+0173 4 


— 0 1 32 (> 

4-0 105 2 

Lajuqie 


4- 0 1 90 2 

— 0 160 11 


— 0 106 10 

— 0 125 2 

Wakclm 

— 0 140 1 


-0195 2 
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-0194 7 

*S Hone 

— 0 1 79 7 

— 0 1 So 1 

— 0 330 2 

— 0 1 89 13 

— 0259 8 

-0170 5 

— 0 068 9 



4- 0 004 9 

11 . Garpenler 


— 0 087 3 

— 0 157 8 

Keatmg 

— 0 040 1 

— 0232 4 

4- 0 220 1 

— 0190 7 

— 0 052 1 1 

u- 

tX 

0 

1 

— 0 200 9 

4- 0 027 7 


— 0214 11 

4- 0 070 4 


— 0 220 8 

. 


— 0 1 86 5 


Graham 

Wu kham 

— 0 315 2 

Pidley 

— 0 370 2 

-0232 13 

— 0 1 79 12 

— 0 270 3 

— 0 135 2 

-OJ 74 7 

Brom leg 


-0155 2 

— O 207 3 

— 0 100 2 

-0097 4 

— 0 1 10 1 

— 0210 2 

- 
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A Peacl 

— 0210 2 

Ben nett 

— 0 2 1 7 6 


— 0230 2 

”0130 5 

Go i 

— 0180 1 

-0154 5 

-“0 155 6 

-0193 7 

— 0 176 5 

4-0028 11 


Die Durchgänge wurden bis gegen Ende Marz 1854 ausschliess- 
lich mit Auge und Ohr beobachtet, von Ende Juni 1854 ab nur aus- 
nahmsweise nach dieser, in den zwischenhegenden Monaten abwech- 
selnd mit dem Eegistnrv erfahren angewandten Methode Die Special- 
mittel für die beiden Methoden würden 1854 werden: 

für Dunkin A.O — o s o37 (4) reg. — o s 0 52 (t 1) 

Elhs » —0.044(12) -0150(12) 

Henry » —0041 (9) — 0.118 (9) 

Von den übrigen Beobachtern des Jahres haben Henderson und Breen 
nur nach Auge und Ohr, die übrigen ausschliesslich chronographisch 
beobachtet. 
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fei A. 

tionen der im Nautical Almanac angegebenen Culminationsdauer 
einzelnen Beobachter 
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5 

— O 167 

9 
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1 
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5 

2 
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5 
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2 
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4 
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3 
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7 
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2 
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6 
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7 
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6 
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3 
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9 
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5 
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1 
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1 
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8 
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9 
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9 
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— 0*072 4 

- 0 340 1 


-0 575 

2 
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2 
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— 0 300 3 
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Nash 

Roberts 


Chapell 


~ 
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6 
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— 0083 

4 

-0113 7 
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— 0220 1 
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8 
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3 





' 11 Pead 
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— 0 of>8 5 
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5 

— 0220 2 

-0191 7 

Real re 
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4 
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1 

0 

00 

_n 


— 0117 

10 

-0353 3 

— 0 040 1 





Plmknett 


— 0183 3 


-0 145 

4 
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-+- 0 oo3__ 3 

Ghnsttc 

-0 *33 

12 

- 0 147 7 



— 0160 1 

-0073 

6 

-0077 3 


S Dolman 

_ - 

— 0 076 

5 



— 0065 2 


-0043 

3 




1851 

1852 

1853 

1854 

‘855 

1850 

1857 

1858 

'859 

1860 

1861 

1862 

1863 

1864 
1 86 s 

1866 

1867 
18 68 

1869 

1870 

1871 

1872 

1873 

1874 

1875 


1 876 


1877 

1878 

1879 

1880 

1881 

1882 

1883 


Die vereinzelten Auge- und Ohr- Beobachtungen der späteren Jahre 
sind nicht herausgesucht. 

Ausgeschlossen sind ohne Ausnahme diejenigen Beobachtungen, 
welche nach Anbringung der persönlichen Gleichung mehr als 0 4 
bez 5" vom allgemeinen Jahresmittel, und zugleich mehr als o’3 bez. 
4" von dem Jahresmittel des betreffenden Beobachters abwichen, oder 
von einem Mittel für die umliegenden Jahre, wenn aus dem einzelnen 
Jahre allein keine genügende Zahl von Beobachtungen desselben vor- 
handen war Im Ganzen sind 13 Durchgangszeiten (von 3176) und 
5 2 verticalo Durchmesser (von 3397) ausgeschlossen von den Beob- 
achtungen der regelmässigen Beobachter 5 Durchgangszeiten oder 
1 auf 435 und 27 verticale Durchmesser oder 1 auf 83, während für 
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15 

— 1 41 

17 

4-0 20 

1 

-..85 

2 

( '() » 

— 1,48 14 

— 0 82 

18 



— 0 90 

21 

4-0 17 

2 5 

— 2 50 

2 

— o 3<S (> 

-244 

21 

— I 01 

21 



-1 51 

24 

— 0 6l 

19 

— 0 90 

4 

4 1 73 12 


Roqerson 

— o"s8 K) 
HhO<>5 2Ü 

— 1.22 () 


V\ akelm 

-470 2 

™ M4 9 

— o 20 1 

Rohn ts 
4 o 02 4 

“ 0 * 3 2 4 

— o 3 6 5 

— 0.78 4 


G Keatmg 
— 1 23 1 2 
+ 001 12 
4-098 4 


Wiekhmi 

— o 6 5 2 

— 1 80 4 


- i 30 2 

- 2 90 2 

- O fO 2 

Polin an 
4-3,70 2 


die gelegentlichen Beobachter die entsprechenden Zahlen 8 oder 1-121 
und 25 oder 1-45 sind Die Grenzen für den Ausschluss von Durch- 
gangszeiten hatten wohl etwas enger gezogen werden können; über- 
haupt werden , da andere als die bezeichneten Beobachtungen niemals 
ausgeschlossen wurden, gelegentlich Beobachtungen mitgenommen sein, 
die tliatsachlich unsicher sind, eine irgend wesentliche Entstellung der 
Jahresmittel kann dadurch aber nicht hervorgebracht sein, und oben 
so wenig dadurch, dass alle Beobachtungen, zunächst für die Ab- 
leitung der vorstehenden Einzelmittel diejenigen desselben Beobachters, 
und weiterhin bei der Ableitung der Gesammtmittel alle einzelnen 
Beobachtungen, gleiches Gewicht erhalten haben Dass endlich der 
Luftzustand und sonstige Nebenbedingungen der Beobachtungen, von 
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Die erste Anwendung der vorstehenden Tafeln hat in der Er- 
mittelung der persönlichen Gleichungen zu bestehen Will man die 
Frage der Un Veränderlichkeit des Sonnendurchmessers zunächst offen 
lassen, so muss man sich zu diesem Behuf auf Vergleichung inner- 
halb der Horizontalreihen der Tafeln beschranken Diese Vergleichung 
ist in einer ganz kunstlosen Weise durchgeführt, da eine Verfeinerung 
der Rechnung smetliode praktisch nutzlos gewesen sein würde 

In den fünfzehn Jahren 1856 bis 1870 haben die vier Beobachter 
Dunkin, W Ellis, Gf Gnswick und J Carpenter neben einander beob- 
achtet, und von diesen geben Dunkm und Ellis, theilweise auch 
Cnswick, einen Anschluss an die Beobachter der ersten fünf Jahre, 
hauptsächlich Cnswick und demnächst Ellis einen solchen an die 
nach 1870 eingetretenen Beobachter. Es sind deshalb alle Gleichungen 
auf das Mittel dieser vier Beobachter bezogen und zunächst ihre 
eigenen Abweichungen von diesem Mittel selbst bestimmt, wofür sich 
durch zwei Annäherungen die Werthe ergaben. 

Dunkm 1851 — 1860 -f-o s o78, später + 0*030 • 

W Ellis — 0.0 1 8 

G. Cnswick -1-0068 

J. Carpenter —0 100 

Werden diese Werthe von den Jahresmitteln abgezogen, so er- 
hält man, wenn man zugleich 1851 und 1852 noch die Reduction 
— 0*128 anbnngt, folgende Tafel 


»lahi 

und 

Beob Alt 

Dunkm 

Reducuto 

W Elks 

Tahiesmittel 

G Crimnclc 

J Gaipnile ? 

Mittel 
n Z d B 

Abweichungen dci roducirien 
Einzolimttel vom Gcsaimnt- 
mittel dei 4 Beobachte! 

Ooir 

III Nah 

1 85 1 A 0 

— 

82 

*3 

-.38 

6 




— o s ioo 19 

4 - l8 


38 



” o s oos 

1852 • 

— 

41 

22 

” 163 

3 




— 00 56 2S 

+ 15 

— 

IO7 



— 0 00() 

1853 » 

— 

8 

21 

— 16 

9 

-242 5 



-0043 35 

+ 35 

4- 

27 

-199 


— 0 003 

1854 gern 

— 

126 

15 

- 79 

H 

- 138 1 



— 0 098 40 

— 28 

4- 

KJ 

- 40 


— 0*003 

1855 ieg 

— 

94 14 

- 44 

l8 

- 75 18 



— 0069 SO 

~ 2 5 

4- 

2S 

- 6 


— 0000 

I856 » 

— 

97 

T 5 

- Bi 

19 

— 84 24 

— 108 

8 

— 0089 66 

- 8 

4- 

8 

+ 5 

- 19 

— 0 000 

1857 * 

— 

80 

27 

— 100 


— 70 18 

- 81 

10 

— 0085 84 

+ 5 

— 

15 

+ 15 

4- 4 

- 0 002 

1858 » 

— 

107 24 

— 93 

28 

— 80 28 

- 87 

4 

— 0092 84 

- *5 

— 

1 

4- 12 

+ 5 

— 0 00 1 

18S9 * 

— 

34 

r 9 

— 81 

28 

- 79 29 

— 102 

18 

-0075 94 

+ 41 

__ 

6 

- 4 

-27 

— 0001 

l860 ’ 

— 

86 

*3 

— 62 

17 

— 1 (34 12 

- 99 

8 

— 0099 50 

4- 13 

4- 

37 

- 65 

0 

— 0 002 

l86l » 

— 

65 

1 1 

- 67 

19 

- 51 17 

— 1 

9 

— 0051 *56 

- 14 

— 

16 

0 

+ 5 ° 

4 - 0 001 

l862 » 

— 

Q2 

5 

— 109 

J 5 

— 1 14 16 

- 81 

10 

— 0 103 46 

4- 1 1 

— 

6 

— 1 1 

4- 22 

4 - 0 OO I 

1863 » 

— 

87 

12 

— 109 

2 5 

- 75 2 o 

— 127 

22 

— 0 102 79 

+ 15 

— 

7 

4- 27 

-25 

4 - O OOO 

1864 " 

— 

71 

14 

- 36 2 3 

— 77 26 

- 74 

19 

— 0064 82 

_ y 

4- 

28 

- 13 

— 10 

4 - 0 001 

1865 » 

— 

82 

H 

- 74 

22 

- 59 24 

- 89 

18 

— 0074 78 

- 8 


0 

+ 15 

- 15 

4 - 0 OOI 

1 866 « 

— 

66 

»4 

- 95 

20 

— 41 16 

- 36 

17 

— 0061 67 

“ 5 

— 

34 

4 - 20 

4-25 

4-0 001 

1 867 » 

— 

98 

12 

— IOI 

16 

— 124 11 

- 66 

*3 

— 0096 52 

— 2 

— 

5 

— 28 

4-30 

4-0 001 

1868 ” 

— 

B? 

l 9 

- 65 

19 

— 96 24 

— 107 

*5 

— 0088 77 

4- 1 

4~ 

23 

- 8 


4-0 002 

1869 » 

— 

I2 3 

12 

— 82 

Io 

- 93 15 

- 87 

12 

-0095 57 

-28 

4- 

13 

4- 2 

4- 8 

4 - 0 OO I 

1870 >* 

— 

105 

2 

~ 75 

18 

— 109 21 

~~ 9 1 

21 

— 0 093 62 

— 12 

4- 

18 

- 16 

4- 2 

— 0.000 

1871 » 




t - 76 14 

— 1 10 14 

- 44 

14 

— 0 077 42 


4- 

1 

- 33 

+ 33 

— 0 000 

1872 » 




— '39 

21 

— 1 10 16 

“ 37 

H 

— 0 102 51 


— 

37 

- 8 

+ 65 

— 0 OOO 

1873 « 




- 84 

l 7 

~ 72 17 

* 


-0078 34 


— 

6 

4- 6 


4 - O 002 

1874 . 




- 7 t 

12 

— 126 18 



— 0 105 30 


4- 

3 i 

— 21 


4-0 OO3 

j8 75 . 




-+• 78 

I 

— i 10 12 



— 0095 13 


4- 

i 73 

- *5 


4-0 005 






[ 1063 j Auwf-rs Neue UiiteiMicImiiften über den Durclunessei der Sonne ■> 

Wollte man für Dunkm den von 1 86 1 ab geltenden Wertli der 
Reduction durchweg annehmen, so wurden für diesen Beobachter 
in allen io Jahren 1851 bis 1860 positive Abweichungen, von 
+ o s oo4 bis + 0*079, übrig bleiben; es kann daher nicht bezweifelt 
werden, dass derselbe bei den Durchgangsbeobachtungen seine Auf- 
fassung geändert hat Ich habe hier die zur Darstellung der Beob- 
achtungen anscheinend genügende Annahme gemacht, dass die Änderung 
plötzlich zwischen 1860 und 1861 erfolgt sei. Bei Cnswick konnte 
ein merklicher Unterschied zwischen den mit Auge und Ohr beob- 
achteten und den registrirten Durchgangszeiten angedeutet und die 
von 1854 ab geltende Reduetion daher 1853 nicht zu passen scheinen; 
indess können die grosseren — bei Dunkm und Ellis nach der anderen 
Seite ausschlagenden — Differenzen des letztem Jahres sehr wohl 
nur zufällige sein und sind deshalb hier nicht weiter berücksichtigt. 

Bildet man nun aus den verticalen Oolumnen der Abweichungen 
der reducirten einzelnen Jahreswertlie Mittel nach der Zahl der Beob- 
achtungen, so erhält man für 

Diuikm 1851 — 1860 +o“oo6 183 B 

1861 — 1870 -0005 115 » 

W Ellis -t-0002 441 » 

(1 Cnswick —0006 402 » 

J Caipi'iitei +0005 232 » 

Zur Berücksichtigung dieser Correctionen der angenommenen persön- 
lichen Abweichungen sind zu den in vorstehender Tafel aufgelulirten 
Jahresmitteln die. in der letzten Golumne angegebenen »Correctionen 
III. Näherung« hinzuzufugen Der Grund davon, dass die dritte Nähe- 
rung noch merklich von der vorangehenden abweicht, liegt daran, 
dass ich m diesen Rechnungen ursprünglich von den von Thackeray 
im 45 Bande der Monthly Notices angegebenen Jahresmitteln der 
Hauptbeobachter für 1860 — 1883 ausgegangen war Erst nach 
einmaliger vollständiger Durchführung bis zur Ableitung der Jalires- 
resultate erkannte ich es als zweckmassig, alle Jahresmittel für die 
einzelnen Beobachter neu aus den Greenwich Results abzuleiten. 

Zur Fortsetzung der Tafel der Jahresmittel erhalt man noch 111 der 
Voraussetzung, dass Cnswick sich bis zu Ende gleich geblieben sei, 
durch diesen Beobachter allein die, reducirten Wertlie 


1876 

— 0 S I2I 

1 j 

1879 -o s io8 12 

18 77 

— 0 081 

H 

1880 —0057 16 

1870 

-OIU 

^3 

1881 —0055 15 

Con 

III N : 

— 4 - o s oo6 


Für eine Anzahl von Beobachtern, die ein jeder längere Jahre hin- 
durch neben den vier ausgewahlten Beobachtern oder mehreren der- 
selben tliatig gewesen sind, erhält man nun die Abweichungen von 
vorstehenden vermittelst der »Corr. III Naher.« verbesserten Mitteln 
(in o s oo 1) und deren Gewichte in den einzelnen Jahren. 


Auwers 


2 
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1851 

0 G 

10 

•851 

4-249 

G 4 

1852 

4- 84 

9 

1852 

•4-206 

9 

1853 

+ 95 

10 

1853 

4-219 

4 

1854 

-4- 22 

12 

18^4 

- 4 - 20Ö 

2 

1855 

+ 139 

6 

1855 

+ 259 

2 

4 -o s o 6 o (G 

47 ) 

1856 

>857 

- 17 

- 53 

9 

1 


Ke ? sehne ? 
196 1 


- 0 S 22 I (Cr 2 l) 
-0021 ( >’ 10) 


-o s 075 (0 41) 


- 0*057 (G 48) 


- 15 O 7 

-4- IQ I 

— 56 4 

+ 47 *7 

4- T T 22 

+ 2 9 3 

-0*015 (0 54) 


-o s oi5 (G 37) 


(O 58) 


4-0*022 (G I49) 

Werden die mittleren Abweichungen hiernach, für diese fünf Beob- 
achter abgezogen, so ergeben ihre Beobachtungen folgende reducirten 
Jahresmittel und durch Vereinigung mit der früheren Tafel die neuen 


Gesammtmittel für 1 8 1 


-1878. 


H , HB ; L , 

K,S 

Mittel rmt 

voi laen 


L , K t 

s 

— 0*147* 

24 

— 0*128* 

43 

1865 

— 0 S 010 

22 

-0057* 

27 

— 0 059* 

52 

1866 

— 0 068 

13 

— 0 020 

17 

-0038 

5 2 

1867 

-0073 


— 0 137 

28 

— 0 1 16 

68 

1868 

4 - 0 030 

8 

— 0 006 

10 

-0059 

Oo 

1869 

— 0 I 18 

2 

— 0 108 

14 

-0003 

80 

1870 

— 0 122 

14 

— 0 065 

23 

— 0 082 

107 

1871 

— 0 082 

24 

— 0 104 

30 

— 0096 

114 

1872 

-OO75 

2 3 

— 0 069 


— 0 076 

97 

'873 

— 0 101 

*9 

-0053 


— 0 094 

5 8 

1874 

— 0 061 

! 9 

— 0 136 

24 

— 0076 

80 

'875. 

— 0 074 

IÜ 

— 0 189 

9 

— 0 1 16 

55 

1870 

— 0 098 

10 

-o 1 13 

5 

-0 103 

84 

1877 

— 0 124 

6 

| — 0 047 1 1 

Mit dei Reduction 

— 0 061 

- 0 S I28 

93 

1878 

— 0 092 

1 


Mittel mit vongen 

— o s 059 100 

— o 062 80 

— 0093 61 

— o 076 85 

— 0 095 59 

— o 098 76 

— o 079 6h 
-0094 74 

— 0085 53 

— o 086 49 

— o 08 1 29 

— o 108 23 

— o 090 1 9 

— o 108 14 


Die neuen Mittel sind für die Jahre 1851 — 1872 zum Anschluss 
all er übrigen Beobachter , für 1873 — 1878 nebst den Resultaten von 
Criswick für die drei folgenden Jahre zunächst zur Vergleichung der 
neu eingetretenen regelmässigen Beobachter Downing und Thackeray 
benutzt. Die persönlichen Abweichungen für letztere ergaben sich. 



Downing 


Thathe ? ay 

i8 73 

— o s o8o G 

16 


1874 

-4- 0 022 

13 

— 0*028 G 9 

1875 

-0034 

9 

1876 

— 0007 

1 1 

4- 0 022 1 i 

18 77 

— 0 014 

8 

4-0065 8 

1878 

-0013 

7 

4- 0 080 6 

1879 

4-0 004 

6 

4- 0 048 5 

1880 

— 0 028 

10 

4- 0 064 9 

1881 

— 0 020 

9 

4-0043 8 


— o s o23 (G. 89) 

4-0*038 (G 56) 
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[ 1065 ] Auwers Neue Untersuchungen ubei (len Durchmesser der Sonne 

und hiernach die reducii'tcn Jahresmittel für Downing und Phackcray 

und deren Mittel mit den vorstehenden: 

Down , Th Mittel mit t origen Dmm , Th Mittel mit vmigen 

iSvg — o* t 42 23 — 0* 1 02 76 1879 -0"o82 21 — o’oög 33 

1874 —0041 17 — 0074 66 1880 — 0042 43 —0044 59 

1875 —0118 27 —009g 56 1881 —0045 38 —0046 53 

1876 -0108 41 -0108 64 1882 -004s 32 

1877 —0073 28 —0080 47 1883 —0032 43 

1878 —0084 26 —0092 40 

Hiernach erhält man für H Pead und J. Power, deren Beobach- 
tungen noch dazu dienen können , den etwas schwachen Anschluss 
der letzten Jahrgänge zu verstärken, die persönlichen Abweichungen 


1876 

H P -+-0*052 

G 46 


1877 

— 0 025 

37 

J P — 0 S 120 G 2 8 

[870 

■— o 025 

80 

-+■ 0 012 1 9 

1879 

— 0056 

36 

-+- 0 009 1 0 

1880 

— 0 089 

100 

— 0 059 2 9 

1881 

— 0 027 

54 

— 0 109 1 9 

1882 

— 0 031 

4 ? 


1883 

— 0 01 1 

2 8 

in 

O 

GO 

O 

0 

1 


-o" 034 (G 42 4 ) 

— 0 S 070 (G 160) 


und nunmehr 

ied Mittel Mittel ied Mittel Mtttel 

HP, JP mit vongeil HP, JP mit vorigen 

1876 — 0*022 5 — o‘ioi 69 1880 — 0*086 15 —0*053 74 

1877 —0096 7 —0082 54 1 88 1 — 0050 8 —0047 61 

1878 -0071 12 -0087 52 1882 -0042 5 -0045 37 

1879 -0091 5 -0089 38 1883 -0031 9 -0032 52 

Hiermit erhalt man endlich für die beiden zuletzt eingetretenen 
regelmässigen Beobachter Lewis und Hollis 



pei sorihche Abweichung 

ied Mittel 

Mittel 


Leuns 

Hollis 

L , II 

mit v ongen 

1881 

— 0*103 G 17 7 

— 0*023 G 1 0 

— o h o8o 26 

— 0*057 87 

1882 

— 0 052 1 1 6 

— 0063 130 

-0051 37 

— 0 048 74 

1883 

-0037 139 

— 0015 128 

— 0 004 36 

— 0 02 1 88 


— 0*068 (G 43 2) 

— 0*039 (G 26 8) 




Die zuletzt abgeleiteten Mittel sind 1873 — 1883 zum Anschluss der 
übrigen Beobachter benutzt 

Die übrigen persönlichen Gleichungen ergeben sich aus den ein- 
zelnen Jahrgangen, und daraus, mit einer liier gestatteten Verein- 
fachung nach der Zahl der zukommenden Beobachtungen, im Mittel, 
wie folgt: 


Th Elks 

J Brren 

Hendmon 

Lajugie 

H Taylor 

1851 -t-179 20 

1851 -+- 50 2 

i8sa -+- 44 20 

1855 — 101 II 

1855 — 1 55 5 

1852 + 50 2 

1852 + i6i 4 

1853 - 11 ‘5 

1856 - 33 2 

1856 — 196 5 

_i_. rfi 68 ( qq ) 

1853 ■+• 3 4 

1854 -+- 1 16 6 

— 0*091 (13) 

1857 —173 2 

I v i wU J 

Rogerson 

-+- 0*076 ( 1 0) 

■+* ° s °34 (40 

Bowdm 

-0*175 (12) 

1851 + 4 14 

Main 

CK Todd 

1855 - 64 6 

H Todd 

1852 — 46 22 

1851 — 10 5 

1854 — 18 16 

1856 — 90 14 

1855 -516 2 

1853 - 94 6 

1852 —124 2 

1855 —281 1 

1857 -113 2 

1850 —283 2 

-0*036 (42) 

-0*043 (7) 

-0*033 (17) 

— 0*085 (22) 

— 0*400 (4) 


2* 
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Walelm 

1857 — 1 13 2 

1858 — 98 7 

1859 — 74 1 

— 0*099 (10) 

M Dolman 

1859 — 122 4 

1860 — 126 3 

1861 — 1 13 7 

1862 —119 2 

— 0*1 18 (16) 
Davis 

1860 — 1 19 6 

1861 — 122 6 

— 0*120 (12) 
Nash 

1861 — 46 9 

1862 -+- ri 4 

1863 — 52 8 

— 0*033 (21) 
Robert 9 

1861 — 99 4 

1862 — 74 6 

1863 -+- 20 4 

1864 -4- 64 4 

— 0*028 (18) 
Chapell 

1861 4 - 46 1 

1862 — 20 15 

1803 — 10 7 

1865 — 136 2 

— 0*024 (2 5) 

J Plummer 

1864 —138 8 

1865 —291 1 

-o ‘"55 ( 9 ) 


Wmght 

1865 — 121 1 

1866 -+- 41 1 

1867 4 - 82 1 

1868 — 1 IO 2 

1869 — 1 1 8 3 

— 0*072 (8) 


W Plummei 

1866 — 134 6 

1867 — 1 1 2 7 

1868 — 93 0 

-0*113 (19) 


H Carpente ) 

1866 — 96 8 

1867 — 140 4 

1868 —115 7 

1869 — 105 9 

1870 — 1 16 11 

1871 — 141 8 

1872 — 92 5 

-0*114(52) 


Keatmg 

1868 23 11 

1869 4- 122 7 

1870 4 - 168 4 

4-0*081 (22) 


Potis 

1869 —24s 1 

1870 — 1 16 5 

1871 — 88 9 

1872 — 91 6 

1873 — 28 1 

— 0*100 (22) 


Ch istie 


1870 — 81 

7 

1871 — 41 

1 

1872 — 126 

1 

1881 — 103 

r 

— 0*084 (10) 

Jen lins 


1870 —132 

3 

1871 - 83 

13 

1872 — 56 

10 

'873 - 94 

8 

1874 — 9b 

2 

1875 4- 29 

3 

- o'o74 (39) 

Gokln ey 


1871 57 


1872 — 25 

8 

1873 4- 6 

8 

1874 — 81 

2 

1 

0 

0" 

0 

(23) 

Har dm g 


187z - 73 

3 

1873 - 92 

9 

1874 —110 

5 

>875 ~ 2 5 l 

1 

-o'i03 (18) 

Gi aham 


1874 —241 

2 

■875 -13 3 

*3 

1870 - 34 

2 

1877 - 79 

2 

1878 — 10 

4 

— 0*107 (23) 

Wiclham 


1874 —296 

2 

1875 -171 

3 

1877 — 18 

2 

1878 — 123 

2 

1879 — 121 

2 


— 0*148 (1 1) 


Maundei 

1 874 — 86 

1875 + 19 

1876 -439 

7 

1 

1 

— 0*1 14 

( 9 ) 

Laird 

1875 - 74 

3 

>876 + 33 

5 

1 877 — 8 

1 

— 0*007 

(9) 

Pulley 

1875 — 80 

12 

1876 - 73 

7 

-0*077 

(19) 

Pett 

1875 H- 24 

4 

1 876 4 - I I 

4 

4-0*017 

(8) 

Baker 

1 876 — 1 IQ 

2 

1877 - 9 S 

2 

1878 -166 

3 

“0**33 

(7) 

Dennison 

1 876 — 90 

7 

1877 — 169 

8 

1 878 4- 47 

1 

— 0* 1 2 1 

(IC) 

Biomfcy 

1877 -125 

3 

1878 - 23 

1 

— 0*099 

(4) 

Robinson 

1 877 4- I 12 

3 

1 878 4- 20 

8 

1879 +II 9 

3 


4- 0*06 1 (14) 


Peai ce 

1878 — 31 

1879 - 94 

1880 4- 56 


5 

3 

3 


— 0*024 ( 1 1 ) 


1878 

James 

“253 

1 

1879 

— 122 

8 

1S80 

- 171 

9 

1881 

- 119 

9 

1882 

— 202 

1 


— 0*154 (28) 


Ph« kn eit 

■879 - ! 5 

I 880 — 94 

l88l ~ 24 

5 

7 

3 

— 

o '°54 (‘ 5 ) 

A 

Pead 


1880 ■ 

— 164 

6 

1881 • 

71 ) 

5 

1882 • 

— 10O 

5 

1883 ■ 

“ 155 

5 

— 

0*128 (21) 

Bennett 


1881 

“ 173 

2 

1882 

— 1 32 

1 

1883 

- 172 

7 


— 0*168 (10) 


Coi 

1882 — 107 6 

1883 4- 49 11 

— o s ooö ( 17 ) 


Die 736 Beobachtungen dieser 42 Gelnüfen liefern zusammen- 
genommen einen durchaus ansehnlichen Beitrag zur Vergleichung der 
verschiedenen Beobachtungsjahre, und' sind daher zur Aufstellung der 
definitiven Reihe der Jahresmittel nunmehr mit benutzt worden , wenn- 
gleich die Beiträge zur Ausgleichung einzeln genommen in vielen Fällen 
gering sind, m einigen der wirkliche Gewichtszuwachs fast verschwindet. 

Es bleiben noch 49 Beobachtungen von 1 0 Gehulfen oder anderen 
gelegentlichen Beobachtern, deren jeder nur 111 einem einzelnen Jahre 
beobachtet hat, für che sich also nur die persönliche Gleichung, und 
zwar abgesehen von drei Fällen auch nur ganz beiläufig, ermitteln 
lässt, während dieselben aus der ferneren Rechnung ausfallen. Die 
für diese 10 Beobachter sich ergebenden Gleichungen sind in der 
weiterhin folgenden Übersicht aufgefuhrt. 
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Die reducirten Mittel aus den Beobachtungen der zuletzt zuge- 
zogenen 42 Geliulfcn und die schliesslich anzunehmenden Mittel aus 
diesen und den früheren gibt die folgende 

Tafel C. 



Coiieetion der Durchgangs- 
zeit 

entspi 


Coiieetion dei Durchgangs- 

O O 

zeit 

entspi 






Cou 






C011 


11 OU ZllgG7 
Beobachter 

Mittel mit 

VOl 

hoi Dm 


neu zugez 
Beobachter 

Mittel mit 

\01 i 

hoi 

Dm 

1851 

— O^IOD* 

4 1 

— o"i 17* 

84 

- iW 

1868 

— o s oq8 

26 

— o s o8i 

1 1 1 

_ 

i’i; 

1852 

— 0 060* 

50 

— 0 060* 

102 

— 0 86* 

1869 

— 0 091 

20 

— 0 094 

79 

— 

1 35 

l8 53 

-*0091 

2 5 

-0055 

77 

-079 

1870 

“O095 

30 

-0097 

106 

— 

1 40 

1854 

-0083 

22 

— 0 108 

9 ° 

-156 

1871 

— 0 076 

36 

— 0 078 

102 

— 

1 12 

i8 55 

— 0074 

25 

— 0063 

85 

— 0 91 

1872 

— 0 088 

33 

— 0092 

107 

— 

1 32 

1856 

— 0084 

23 

— 0 091 

103 

-1 31 

1873 

— 0 099 

26 

— 0 101 

102 

— 

1 45 

1857 

-OOQ5 

6 

-0083 

1 *3 

— 1 20 

1874 

— 0 104 

20 

— 0 082 

86 

— 

1 18 

1858 

-0095 

7 

— 0 096 

121 

- 1 38 

'I 75 - 

— 0 107 

40 

— 0 102 

96 

— 

147 

1859 

— 0 074 

5 

— 0 076 

102 

— 1 09 

1876 

— 0 09 t 

28 

— 0099 

97 

_ 

143 

I 860 

— 0 096 

9 

— 0 094 

67 

- 1 35 

1877 

— 0 078 

21 

1 —0081 

75 

— 

1 17 

1 86 1 

— 0087 

2 7 

-0079 

107 

- 1 14 

18-8 

— 0 083 

25 

1 —0086 

77 

— 

1 24 

1862 

— 0 1 14 

27 

— 0 1 15 

82 

— 1 06 

i8 79 

— 0 070 

21 

— 0 0S3 

59 

— 

1 20 

1863 

— 0 096 

19 

— 0 101 

103 

- 1 45 

l880 

-0073 

2 5 

— 0 058 

99 

— 

0 84 

1864 

— 0019 

12 

— 0 osö 

105 

— 0 81 

l88l 

— 0034 

20 

— 0052 

!0 7 

__ 

°75 

1865 

— 0 1 d 1 

4 

-0063 

104 

— 0 9 1 

1882 

— 0088 

13 

-0053 

8 7 

— 

0 76 

r 866 

— 0 0=j2 

l 5 

— 0 060 

95 

— 0 86 

1883 

— 0 002 

23 

— 0 017 

1 1 1 

— 

0 24 

1 867 

— 0 087 

12 

— 0 092 

73 

- 1 3 2 









Die folgende Tafel gibt den Procentsatz der m den Jahren 1851 
bis [883 durchschnittlich auf die einzelnen Monate entfallenen Beob- 
achtungen, und daneben den mittlern Betrag des zur Verwandlung 
der Durchgangsdauern m Durchmesser für mittlere Entfernung anzu- 
wendenden Factors für die einzelnen Monate. 



Pioc 

Fa 0 toi 


Pioc 

Factoi 

«Tanuai 

74 

138 

Juli 

103 

14 1 

Februar 

7 5 

144 

August 

99 

147 

Maiz 

8 0 

*49 

Septombei 

86 

1 5 0 

Apnl 

‘ 89 

14 8 

Octobei 

74 

147 

Mai 

89 

143 

November 

79 

140 

Juni 

9 2 

14 0 

Decembei 

6 0 

13 6 


Hiernach würde der Factor, mit welchem die Jahresmittel der be- 
obachteten Correctionen der Durchgangszeit zu multipliciren wären, 
um die Correction des angenommenen mittlern Durchmessers zu er- 
halten, im Durchschnitt 14.4 betragen, wenn die Differenz B —R , 
abgesehen von dem Rest der zufälligen Beobachtungsfehler, ihre Ui- 
saclie ausschliesslich in einem Fehler des angenommenen mittlern 
Durchmessers hätte Diess ist nicht der Fall, vielmehr treten noch 
systematische Beobacli tungsfeliler hinzu, für welche an Stelle des ver- 
änderlichen Tlieils , ( 1 — X) A cos £ oder hier genügend angenäliert A cos 
des Rcductionsfactors theils der Factor cos c>' , theils die Constante 1 
tritt ; es ist aber praktisch vollkommen ausreichend , den Factor 1 4 4 
für diese Reihe anzuwenden, wie weiter unten geschehen wird. 
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Aus den vertxcalen Durchmessern habe ich folgende Abweichungen 
vom Mittel der ausgewahlten vier Hauptbeobachter aus den Jahrgängen 
1856 bis 1869 abgeleitet und auch für die übrigen Stucke ihrer Reihen 
angenommen : 

Duiikm — o "5 5 

W Ellis bis 1863 4- 1 "1 9 , von 1864 ab 4-2"o9 

G Cnswick +o"i3 

J Caipentei bis 1861 von 1862 ab — i"42 

Hiermit ergibt sich, wenn 1851 und 1852 zugleich die Reduction 
— 1 "84 angebracht wird 



Dunkm 

Reducirte C 

W Ellis 

ahiesmittel 

G Cnswick 

J Carpenter 

11 

Mittel 

ZdB 

Abweichungen der leducirten 
Emzehmttcl vom Gesammtmittel 
dci 4 Beobachter 

Corr 

IV Nah 

1851 

4- 

O' 

OÖ 

21 

’ ~~ 3" l 5 

5 



0 "77 

1 






o "57 

27 

4 - 

O' 

63 

_ 

2 r 

58 

_ 

O' 

'20 




_ 

O' 

'07 

1852 

— 

0 

53 

28 

— 2 3° 

3 


*• 





— 

0 70 

3 i 

4- 

0 

l 7 

— 

I 

60 


. 

... 




— 

0 

14 

1853 

— 

0 

77 

2 5 

-1 99 

10 

4- 

1 47 

5 




— 

0 79 

40 

4 - 

0 

02 

— 

I 

l 9 

4- 

2 

27 





0 

00 

1854 

— 

0 

3 ' 

it> 

— 2 1 1 

24 

— 

0 53 

1 




— 

1 37 

4 i 

H- 

I 

06 

— 

0 

74 

4- 

O 

84 




4 ™ 

0 

18 

1855 

_ 

0 

86 

15 

-096 

19 

— 

0 56 

19 




— 

0 79 

53 

— 

0 


_ 

0 

T 7 

4- 

0 

2 3 




+- 

0 

l 3 

1856 

— 

I 

5 * 

*5 

-1 43 

19 

— 

092 

2 3 

— 1' 

7 22 

9 

— 

1 24 

66 

— 

0 

28 

— 

0 

l 9 

4- 

O 

3 2 

4- 

O' 

'02 

4 _ 

0 

00 

^sz 

— 

I 

40 

2 9 

— 2 01 

33 

— 

1 63 

20 

— 0 

99 

9 

— 

1 6 i 

9 i 

-+- 

0 

2 3 

— 

0 

3s 


0 

00 

4- 

0 

64 

4 - 

O 

10 

1858 

— 

I 

40 

32 

— 1 60 

28 

— 

1 5 i 

28 

— 0 

63 

4 

— 

1 46 

92 

4 - 

0 

06 

— 

0 

14 

— 

0 

°5 

4- 

0 

83 

4 - 

0 

0() 

1859 

— 

I 

08 

2 3 

— 1 40 

30 

— 

1 3 1 

36 

— 1 

16 

18 

— 

1 26 

107 

4 - 

0 

18 

— 

0 

14 

— 

0 

05 

4- 

0 

10 

4- 

0 

0<) 

1860 

— 

I 

8 § 

*3 

- 1 39 

17 

— 

2 34 

14 

— 1 

89 

1 1 

— 

1 84 

SS 

4 - 

0 

01 

4- 

0 

4 S 

— 

0 

50 

— 

0 

°5 

— 

0 

12 

1861 

— 

I 

78 

14 

— 1 06 

18 

— 

1 05 

19 

— 1 

57 

9 

— 

1 3 ° 

60 

__ 

0 

48 

4- 

0 

2 4 

4- 

0 

2 S 

— 

0 

2 7 

— 

0 

02 

1862 

— 

I 

01 

7 

~i 03 

x 5 

— 

1 33 

15 

— 1 

12 

H 

— 

1 14 

51 

4- 

0 

13 

4 - 

0 

1 1 

_ 

0 

19 

4- 

0 

02 

4- 

0 

02 

1863 

— 

I 

o 7 

17 

— 1 40 

27 

— 

1 15 

*9 

— 1 

7 4 

21 

— 

148 

84 

— 

0 

l 9 

4- 

0 

08 

4- 

0 

33 

_ 

0 

26 

4- 

0 

.01 

1804 

— 

I 

83 

l 7 

-1 36 

22 

— 

1 33 

27 

— 1 

81 

20 

— 

1 55 

86 


0 

28 

4- 

0 

l 9 

4- 

0 

22 

_ 

0 

26 

4 - 

0 

03 

1865 

— 

I 

77 

18 

-1 43 

2 5 

_ 

1 81 

28 

— 1 

28 

l 9 

_ 

1 58 

QO 

— 

0 

19 

4- 

0 

kS 

— 

0 

2 3 

4 - 

0 

3 ° 

4 - 

0 

02 

1866 

— 

2 


*7 

-1 31 

l l 

— 

1 43 

16 

— 1 

06 

l 9 \ 

— 

1 48 

69 

— 

0 

69 

4- 

0 

17 

4_ 

0 

05 

4- 

0 

42 

4- 

0 

04 

1867 

— 

I 

60 

*5 

-1 91 

18 

— 

248 

*3 

— 1 

53 

J 3 

— 

1 87 

59 

4- 

0 

27 

— 

0 

04 

— 

0 

61 

4- 

0 

34 

4- 

0 

02 

1868 

— 

I 

So 

20 

- 1 39 

2 3 

— 

1 Z B - 

23 

— 1 

79 

J 7 

— 

1 68 

83 

— 

0 

12 

4- 

0 

2Q 

— 

0 

10 

— 

0 

1 1 

4 - 

0 

03 

'869 

— 

1 

95 

14 

— 1 08 

18 

— 

1 86 

*7 

”3 

26 

13 

— 

2 l8 

62 

4 - 

0 

2 3 

4- 

0 

3 ° 

4- 

0 

32 

— 

I 

08 

4- 

0 

02 

187O 

— 

0 

75 

2 

— 1 27 

20 

— 

1 6 § 

22 

— 2 

58 

23 

— 

I 84 

6/ 

4 - 

I 

09 

4- 

0 

57 

4_ 

0 

iS 

— 

0 

74 

4- 

0 

01 

187I 





— 2 26 

l 5 

— 

1 88 

14 

— 2 

57 

13 

— 

2 23 

42 




— 

0 

03 

4- 

0 

IS 

— 

0 

34 

4™ 

0 

l8 

1872 

g 




-254 

22 

— 

2 06 

*7 

— 1 

55 

14 

— 

2 12 

53 




— 

0 

42 

4- 

0 

06 

4- 

0 

S 7 

-h 

0 

20 

‘§73 





” 3*09 

15 

— 

1 46 

16 




— 

2 2 5 

3 1 




— 

0 

84 

4- 

0 

79 



4- 

0, 

21 

1874 





— 2 16 

*3 

— 

2 12 

15 




— 

2 14 

28 




— 

0 

02 

4- 

0 

02 




4- 

0 

20 

1875 





-1 59 

1 

— 

2 50 

14 




— 

2 *44 

15 




4- 

0 

85 

— 

0 

06 




4- 

0 

I I 


Die m den einzelnen Jahren übrig bleibenden Abweichungen vom 
Gesammtmittel zeigen, dass bei den verticalen Durchmessern die an- 


genommenen persönlichen Gleichungen noch erheblich zu verbessern 
bleiben, obwohl sie in diesem Falle die Resultate einer dritten, auf 
die Thackeray’schen Zahlen gegründeten, Annäherung sind. Im Mittel 
nach der Zahl der Beobachtungen erhalt man nämlich die übrig bleibende 
Abweichung für 


Duiikm 1851 — 1860 

1861 — 1870 

W Ellis 1851-1859 

1860 — 1870 
,1871— 1875 
G. Cnswick 1851 — 1 875 
J Caipentei* 1856 — 1861 

1862 — 1872 


4 - 0"20 

217 B 

— Ol6 

141 . 

— O44 

17 1 » 

4-0 22 

774 - 

~ 0 33 

66 B 

— 0 09 

422 » 

4-013 

60 » 

— 0 12 

186 - 
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Boi Dunkm zeigt sich also auch m den verticalen Durchmessern von 
i 86 1 ab eine kleinere Auffassung, und bei Ellis ist nicht nur einmal 
eine starke Änderung, wie vorher angenommen plötzlich, eingetreten, 
sondern dieser Beobachter ist überhaupt m den verticalen Durch- 
messern wenig beständig gewesen, so dass man bei ihm besser vier 
Perioden zu unterscheiden hat Die persönlichen Abweichungen sind 
dieser neuen Annäherung zufolge anzunehmen 

iui Dunkm 1851 — 1860 — 0^35 1861— -1870 — o"7i 

» W Ellis 1851 — 1859 + °75 1860 — 1863 + 1 4 1 

1864 — 1870 -4-231 1871 — 1875 +176 

» G Criswick -f-o"04 constant 

>> J Carpenter 1856 — 1861 — o " i 6 1862—1872 — U54 


Hiernach müssen zu den Jahresmitteln noch die oben als »Corr. 
IV. Näherung« angegebenen Betrage hinzugefugt werden 

Zur Fortsetzung der vorläufigen Reihe von Jahresresultaten erhält 
man noch, wenn man für Criswick die Reduetion — o"i3 über 1875 
hinaus beibehalt, durch die letzten Jahrgänge dieses Beobachters. 


1876 

- 2 " 4 7 

14 

1877 

— 2 uq 

1 1 

1878 

- 1 99 

10 

1879 

— 2 20 

11 

1880 

- 1 42 

x 5 

1881 

-228 

15 


Oon 

IV Nahei 
4 o"og 


Weiter ergibt sich nun durch Anwendung desselben Verfahrens 


wie 

bei den 

Rectascensionen 

die persönliche Abweichung 

für 



llemy 



11 Ihren 



Kcr s (hner 



Stone 


iSst 

— o"os G 

12 

1 85 X 

-o "45 

G 5 

1860 

4 o"i 8 

g 4 

1861 

4 o "94 G 

1 1 

18V2 

•4-07S 

I I 

1852 

+ 1 59 

9 

1861 

— 0 17 

IO 

1862 

4 ° 23 

7 

1853 

•4-0.23 

IO 

1853 

— 0 15 

4 

1862 

4- 0 32 

I 

’or 3 

4 1 69 

5 

1854 

4- 0 40 

14 

1854 

4-079 

1 

1864 

-228 

2 

I864 

4 2 Ö 2 

9 

»855 

+ 1 34 

7 

1855 

-3 14 

3 

1865 

-4039 

8 

l865 

4 2 02 

8 

1856 

4-0 77 

9 

1866 

4 0 14 

9 

l866 

+ 337 

3 


4- 0^46 (G 

54 ) 

1857 

- 1 97 

1 

1867 

4 2 63 

5 

I867 

+ 1 95 

1 







1868 

4 1 ö 8 

3 

l868 

+ 295 

1 





4-0 24 {u 32 ) 


4o"40 (G.42) 

I869 

4 1 36 

2 


Ly rin 


1854 

4 o "74 

G 4 

1864 

41 "9 7 

G 2 

1872 

43 "67 G 16 

1853 

4 3 96 

1 

1865 

4439 

3 

1873 

+ 3 33 

12 

185b 

4075 

5 

1860 

+ 5 34 

1 

1874 

+ 344 

12 

1857 

4 2 28 

19 

1867 

+ 330 

2 

1875 

4442 

8 

1858 

4 2 48 

2 3 

1868 

+ 3 45 

5 

187b 

+ 3 53 

6 

1859 

4 1 27 

4 

1870 

4 2 78 

15 

l %77 

+ 3 9 1 

5 

1 86 1 

4 0 82 

1 

1871 

4404 

u. 


+ 3"66 (G 59) 


4 2 // 05 ( 

V 57) 


+ 3 " 4 8 1 

^G 45 ) 



__ - 


4- 3"58 (G 104) 


Das allgemeine Mittel für Lynn wurde +3"o4 werden (Gew. 161), es 
erscheint aber notli wendig zwei Perioden zu unterscheiden, und 
ist angenommen, dass die Änderung der* Auffassung m der Pause 
zwischen 1861 und 1864 eingetreten sei. 
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1851 

1852 

1853 

1854 

1855 

1856 
>857 

1858 

18 59 

1860 

1861 

1862 

1863 

1864 
1865 
l866 


1873 

1874 

1875 

1876 

% 

1 88 1 

1882 
1883 


Reducme Mittel nach 
H , HB , K , S t , L 
l'h 9 * 2 7 

0 Oy* 2Q 

IO 6 18 

1 42 26 

0 76 12 

1 23 15 


Mittel 
mit vongeii 


— 0 91* 

-047* 

— 0 87 

— 1 28 
-068 

— 1 16 


54 

60 

f 

n 5 

8l 


— I 40 

25 

-1 50 

1 16 

— 0 Q 4 

30 

— 1 26 

122 

” 1 95 

4 

— 1 20 

1 1 1 

— 2 18 

4 

“i 97 

59 

“ l <99 

26 

- 1 52 

8b 

“238 

0 

- 1 3 1 

60 

- 1 44 

5 

-147 

89 

- 145 

14 

- 1 51 

100 

— 1 29 

21 

- 1 51 

1 1 1 

- 1 1 7 

15 

"i 39 

84 

Pei sonhehe Abweichungen 

Downing 

Thackeray 

- 4 - l"g 0 

gi 79 



+ 1 54 

14 2 



4 - 0 90 

96 

4 - i"o6 

G 89 

-4-053 

109 

+ 1 94 

103 

— 0 01 

70 

■+■ 3 °4 

74 

— 0 82 

6 2 

4 - 1 98 

47 

0 00 

6 2 

+ 002 

5 0 

- 090 

94 

— 001 

84 

■+* 0 13 

92 

00 

0 

4 

8 0 

1 •+• o"Ö3 ( G 90 6) 

-+- 1*28 

(0 5 2 7)| 


1867 

1868 

1869 

1870 

1871 

1872 

1873 
‘874 

'§75 

1876 

1877 

1878 

1879 

1880 
l88l 


Red Mittel 
D und Th 

— o"86 27 

— 1 09 

— 1 86 


Reducnte Mittel nach 
7 i , St , E 

— o"4 9 8 

-1 15 

— 2 46 

— 2 63 
~ 1 59 

— 1 8 


— 2 29 

— 2 08 

— 1 49 
-243 

— 2 27 


9 
2 

23 

19 

20 
16 

10 

8 


— 2 14 

— 1 85 

— 258 

“ 2 99 

— 276 

— 2 69 

— 2 15 

— 2 9 2 


20 

26 

38 

2 3 

^5 

2 3 

44 
41 

35 

45 


Mittel 

mit \ origen 
*— 1 "69 67 

— 1 60 
-2 17 

— 2 01 

— 1 87 

— 1 89 
“ 2 13 

— 2 00 

— I 90 

— 2 40 

— 2 46 

— I 90 

— 2 I I 

- 1 33 

— 2 IQ 


9 2 

64 

86 

70 

76 

5 ° 

4 8 

3 1 

24 

19 

10 

1 1 

15 

15 


Mittel 
mit vorigen 

— i"68 77 

i:a ~ 

— 2 24 

— 2 14 

— 2 39 

— 2 71 

— 240 

— 2 56 

— 2 15 

— 2 92 


68 

5 7 
62 
42 
35 

34 
59 
56 

35 
45 


desgl 

mit Red D 2 

— 2 "00 

“ 1 99 

— 2 10 

— 1 99 

— i 92 

— 2 03 

— 239 

— 2 07 

— 2 23 
“ 1 84 

— 2 56 


Für Downing ist zunächst die mittlere Reduction wie oben be- 
stimmt angenommen, es ist indess ein Gang in den Jahresmitteln 
seiner Abweichungen ersichtlich, der reell zu sein scheint, die verti- 
calen Durchmesser dieses Beobachters scheinen hei zunehmender Übung 
kleiner geworden zu sein. Hauptsächlich trifft die Änderung auf den 
Anfang der Reihe, und es ist jedenfalls genügend, die ersten drei 
Jahre abzusondern, man erhalt dann die persönliche Abweichung 
1873 — 1875 -+- i"52 Gew 41.7 

1876 — 1881 —0.14 » 489 

und mit Anwendung dieser Zahlen , der letzteren auch für 1882 und 
1883, die dann in zweiter Linie angegebenen Endmittel »mit Red i>.« . 
welche sich allerdings so viel besser an die voraufgehenden und unter 
einander ansehliessen, dass ich sie statt der zuerst abgeleiteten nun- 
mehr angenommen habe. Danach erhalt man 


1876 

'877 

I 878 

'879 

1880 

1881 

1882 

1883 


persönliche Abweichungen 
II Pead J Power 

t fl a R I 


-+- i "53 

G 46 



-4-092 

37 

4 - 1*14 

G 37 

-4- 0 56 

78 

4 - 2 58 

1 9 

+ 094 

44 

- 4 - I 26 

1 0 

-4-065 

10 0 

-t- 2 51 

70 

-4-248 

54 

4 - l88 

1 9 

•+• 1 12 

36 

-4-084 

1 0 

+ 296 

28 

-4-249 

6 1 

- 4 - 1*20 

(G423) 

4 - 2*10 (G 22 6) || 


ied Mittel 
HP und JP 


i"66 

254 
2 48 
2 72 
2 24 

1 33 

2 16 
1 76 


12 

6 

20 

8 

5 

10 


Mittel mit voi 

— *"97 6 7 

— 2 02 50 

— 2 l6 47 

— 244 40 

— 2 1 1 79 

— 2 12 64 

— i 88 40 

“241 55 
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[1071] Ai.wers Neue Untersuchungen über den Durchmesser dei Sonne 


pei sonhche Abweichungen 
JLncis Ho Um 


1881 

4- 2^38 Ct l6 9 

4 - 2 "32 G I 0 

1882 

4 - I Ob 12 4 

4 - 2 05 I 54 

1883 

4 - I 4O I52 

4 - I 80 14 I 


+ i "68 (G44 5) 

+ <"94 (G 30 5) 


icd Mittel 
L und H 

— i"4] 24 

— 2 08 43 

— 2 62 40 


Mittel mit \oi 

— 1^93 88 

— 1 98 83 

— 2 50 95 


Pei son liehe Abweichungen lui die übrigen Beobachter, welche m 111 eh 1 eien 

Ja I11 eil beobachtet haben 


Th Elk* 

1851 — 0"2Ö 

1852 -I-O78 

23 

2 

— o"i8 (25) 

Pogerson 

1851 -1*51 

*9 

1852 —072 

2Ö 

1853 -°35 

6 

-l"2I (41) 

J Breen 

1851 4-2"64 

3 

l8S2 4- 1 83 

3 

1853 4-107 

3 

4- 1 "8 5 

(9) 

Mam 

1851 4- 0*29 

5 

1852 4-053 

2 

+ o"j(j 

(7) 

Hönde non 

1852 4- 0^40 

16 

1853 -” 1 " 021 

! 5 

£ 854 —O5O 

5 

4 - o"‘LÖ 

(3 Ö ) 

Lajuqie 

1855 — o"77 

13 

1856 -279 

2 

-<"04(15) 

Bo irden 

1855 — 0 "76 

8 

1856 —056 

*3 

1857 4-255 

2 

-o"36 (23) 

II Taylor 

1855 -i"9 2 

2 

1856 —206 

5 

1857 -090 

1 

00 

OO 

7 

(8) 

H Todd 

1855 -l"2 7 

2 

I856 —2 7f) 

4 

2 W 26 

(6) 

Wakelin 

<857 — 3" 20 

2 

1858 - 188 

9 

1859 4- I 00 

I 


-i"94(i2) 


Talma (jo 


1859 

1860 

4 -o "67 

- 1 53 

6 

1 


+o"36 

~) 

M Bolman 


1859 

— o"54 

5 

1860 

4- 2 02 

2 

1861 

4-023 

7 

1862 

— 1 69 

1 


4-o"o8 (15) 


Dam s 


1860 

4-o"57 

4 

1861 

-075 

6 


— 0"2 2 (10) 


JSash 


1861 

4- i"4Ö 

7 

1862 

4-001 

4 

1863 

4-0 27 

7 


+o"Ö7 (18) 


Robert* 


1861 

+ 1"54 

4 

1862 

4- 0 99 

4 

1863 

4-1 ii 

5 

1864 4-073 

4 


+ t"09 (i 7) 


Chapell 


18G 1 

- £"48 

2 

1862 

4-03 1 

*7 

1863 

4-147 

6 

1865 

4- I 41 

3 


+o"s5 (28) 


J Plummer 


1 864 

+ (),, 33 

8 

1865 

— 0 09 

1 


4 - 0 /; 22 

(9) 


Wright 


<865 

4 -o" 4 t 

1 

i8t>6 

4-0 69 

1 

1867 

4- 1 59 

1 

1868 

-038 

4 

1869 

4- 1 14 

6 


4-0"62 (13) 

W Plummer 

1866 

4 - 0"90 

8 

1867 

— I 70 

8 

1868 

- 1 49 

7 


-o"73 (23) 


II Car porter 

1 866 -4-1 "48 7 

1867 4-0ÖI 5 

1868 —015 ib 

1869 4-031 11 
187b —092 10 

1871 —007 7 

1872 —005 5 

1873 —08b 1 


4 -o"o 8 (56) 

G Renting 


1868 4 -o "37 

12 

1869 4-218 

12 

1870 4-299 

4 

4- P'52 1 

[28) 

Potk 


1870 4 -o '()7 

5 

1871 4-05} 

8 

1872 4-0Ö2 

6 

1873 —095 

2 

4 - 0"52 1 

(2 1 1 

Chndio 


1870 — o"02 

7 

1871 — 1 98 

1 

1872 4- 1 14 

1 

1881 4-133 

1 

-t-o"o3 (10) 

Jenkm s 


1870 — o"i7 

5 

1871 —036 

*3 

^872 —004 

10 

1873 +044 

9 

1874 —041 

2 

1875 -*-048 

4 

-0"02 (43) 

Goldncy 


1871 -t- 3"97 

4 

1872 4 - 3 IO 

Q 

1873 ■+■ 1 86 

0 

1874 +444 

2 

■+• i "94 ( 2 3 ) 

Hai ding 


1872 4 - 2 // i 5 

2 

1873 +074 

9 

1874 4 - I 26 

3 

1875 1 95 

1 


4- 1 " 1 1 (15) 


Graham 

1874 4-o"86 3 

187s +'35 13 

1876 -f-267 2 

1877 4-2 12 2 

1878 4-2 28 5 

1879 +594 I 

4-1 "8l (26) 

Wic/Jtam 

1874 4- 1"34 2 

1875 4-030 4 

1877 4-062 2 

1878 —074 2 

1879 4-204 2 

4-o"Ö4 (12) 

Mann der 

1874 +i"50 7 

1875 4- 2 IO I 

1876 4- I 47 I 
1879 4-0 14 I 

4- l"42 (IO) 


Lmrd 

1875 4-1 "63 

1876 4- 1 87 

1877 +092 

3 

4 

1 

4-1 "66 

(8) 

Pulley 

1875 4-1 "26 

14 

1876 -037 

7 

4-0"72 (2l) 

Pott 

1875 4-2"Ö5 

4 

1876 4-0 75 

5 

4-1 "59 

(9) 

Baker 

1876 4-1 "87 

2 

1877 4- 1 04 

2 

1878 4-064 

4 

-hi "05 

(8) 

Denmson 

1876 +o"8i 

5 

1877 —007 

§ 


-*- 0 " 2 7 ( 13 ) 


Disney 

1876 — 1 "1 3 

1877 4- 1 12 

2 

I 

-o"38 

(3) 

Btomley 


1877 4-1 "20 

6 

1878 4-076 

I 

4- l"l4 

(7) 

Robmwn 


1877 4-0"72 

3 

1878 4- I 30 

8 

1879 ■+■ 1 <9 

2 

+ i"<5 (<3) 

Pear( e 


1878 -hi "70 

5 

1879 -*- 2 59 

4 

l880 4-2 41 

2 

+ 2 "<5 (11) 

James 


18 7Q -hi "60 

7 

1880 4-244 

10 

1881 4-3 12 

9 

1882 —042 

1 

+ 2 "34 (27) 

Plucknott 


1879 4- 2" 24 

5 

1880 4-084 

6 

1881 4-200 

3 

+ <"59 (< 4 ) 

A Pead 


1880 -hO"29 

5 

1881 4- 0 29 

5 

1882 4- I 36 

5 

1883 4- I 22 

9 

4-o"86 (24) 

Bonnett 


1881 4-o"o8 

2 

M 

\l~ 

0 

1 

00 

00 

2 

1883 4- I 60 

4 

4 -o "69 

(81 

Cov 


1882 -hl "60 

6 

1883 +423 

12 


+ 3"35 CS) 


Aitwkrs 


3 
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Sitzung der physikalisch -mathematischen ('lasse vom 2 Recember [1072] 


Tafel D. 



Reducute Mittel 
fut die gel Beob 

Mittel 
mit \ ongen 


Reducute Mittel 
fui die gel Beob 

Mittel 
mit vongen 

1851 

— l"02* 

5 ° 

— o"96’ 

104 

1868 

-*"37 

33 

- i"8i 

I2 5 

1852 

— o 07* 

49 

- 036 * 

IOC) 

1869 

— 1 70 

29 

— 2 02 

93 

>853 

—075 

24 

— 0 84 

82 

1870 

-2 11 

3 1 

-2 03 

117 

18^4 

-198 

5 

33 

7* 

1871 

- I 97 

33 

— 1 90 

103 

i8s5 

“"O59 

25 

— 0 65 

qo 

1872 

— I 76 

33 

— i 86 

IOC) 

1856 

- 1 54 

24 

— 1 24 

105 

1873 

— 2 40 

29 

-2 II 

106 

1857 

— 0 64 

5 

— 1 46 

12 1 

1874 

- I 87 

19 

- I 97 

87 

I858 

— 1 20 

9 

— 1 26 

* 3 * 

1875 

— I 92 

44 

— 2 02 

10t 

18S9 

— 1 1 1 

12 

-1 19 

I2 3 

1876 

— 2 KJ 

28 

-2 03 

95 

1 86b 

— 1 23 

7 

- 1 8q 

60 

1877 

— 2 I I 

2 5 

— 2 05 

75 

186 1 

-148 

26 

- 1 5' 

1 12 

1878 

- 2 jO 

2 5 

— 2 20 

7? 

1862 

- 1 t >5 

26 

-1 41 

86 

1879 

-2 19 

22 

2 35 

62 

1863 

- 1 31 

18 

~ 1 44 

107 

1880 


2 3 

-2 17 

102 

1864 

- 1 56 

12 

- i 51 

1 12 

1881 

— I 60 

20 

— 1 88 

108 

186 s 

— 1 22 

5 

-1 50 

1 16 

1882 

— 2 Q2 

14 

— 2 12 

97 

1866 

-1-004 

16 

— 1 16 

100 

1883 

— I 80 

25 

-2 36 

120 

1867 

- 1 99 

H 

- 1 74 

81 







Fernere 56 Beobachtungen von 8 Geholfen, die nur in je einem 
Jahre beobachtet haben, fallen hier aus. 


Tlieilt man die 33jährige Reihe in 3 Gruppen von je 11 Jahren 
und nimmt in jeder Gruppe das Mittel aus den 1 1 Jahresresultaten, 
ohne Unterscheidung der nach Vorstehendem durch die hier schliess- 
lich beigefugten Beobachtungszahlen auch relativ nicht genau bezeich- 
neten Gewichte, und verwandelt die Mittel für die Oorrectioncn der 
Durchgangszeit in solche des Durchmessers durch Anwendung des 
Factors 14.4, so erhalt man 

Coireotion der Duiehgangszeit bcz dos C'oricctimi des \<nt 

hoi i7ontalen Duiohmesscis Durchmessers 


G'242 


— I 242 

— i 1 1 6 


1 05 1 B 
1067 » 
996 » 


— i " 1 4 8 1 1 1 5 B 

— 1 .67 1 1149» 

— 2 1 1 5 1025» 


— i"645 

Dunkm, W. Ellis, 


1851 — 1861 — o s o 838 entspr 

1862 — 1872 —00845 * 

1873 — 1883 —00740 » 

und als Gesammtmittel 

— o"o8o8 entspr — 1 " 1 64 
oder , bezogen auf das Mittel der Beobachter 
G. Cnswiek und J Carpenter, 

den horizontalen Durchmesser 32' 2"48 aus 3ii4Bcob 
» verticalen » 32200 » 3 2 89 ” 

Nach den Messungen mit den Heliometern der deutschen Venus- 
Expeditionen ist aber der Sonnendurchmesser, nach meiner vorläufigen 
Berechnung, = 3 1 59" 12. Dieser Werth ist mit kaum 3 zölligen Ob- 
jeetiven gefunden, und es ist bis jetzt nicht ausgemacht, ob Objective 
von verschiedener Grosse die Sonne gleich gross zeigen: was mdess 
aus den Messungen mit dem 6 zölligen Konigsberger Heliometer zu 
ersehen ist, gibt keinen Anlass das Gegentheil anzunehmen, so dass 
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[1073] Auwers Neue Untersuchungen über den Durchmesser der Sonne 

es einstweilen gerechtfertigt erscheint, die Abweichungen der mit dein 
grossem Fernrohr des Greenwicher Meridiankreises bestimmten Durch- 
messer von dem Wertlic 31' 59" 12 als die absoluten Fehler der 
dortigen Bestimmungen anzusehen Für das Mittel der genannten 
vier Beobachter betragt also der absolute Fehler des horizontalen Durch- 
messers + 3"36, derjenige des verticalen + 2"88 Hiermit ergeben 
sich die in der folgenden Tafel aufgefuhrten absoluten Fehler der 
Bestimmungen durch die einzelnen Beobachter 


Tafel E. 

Zusammenstellung der persönlichen Gleichungen, bezogen auf 
V 4 (D.h-E. - t-Cr. + J. C), und der absoluten Fehler 





Urspiungl benutzte 


Definitive Weithc 



Beobachtei 

Zeit 

Wutlu ein 
peis Gliuluug 

dei peisonhehen Gleichung 





Dur« hg 7 t 

veit Dm 

Dunh" Zt 1 Beob | hoi Din 

vert I)m 

Beob 

I 

Dunkin 

1851—60 

4 - 0 S 078 

j-°" 5 S 

4- o s o84 

183 

4 - l" 2 I 

” 0"35 

217 



1861— 70 

4-OO3O 

4-0 025 

US 

+ 036 

-071 

141 

2 

W Ellis 

1851 — 59 

\ 

} , 

\ 



+ 07S 

171 ) 



1 860 — 63 
1864— 70 

>—0 0l8 

) + 1 U) 

> — 00l6 

441 

-O23 

4- 1 41 
+ 231 

77 

143 ( 



1871—75 


|+ 2 OQ 

1 


+ 089 

4- 1 76 

66 

3 

G ( I ISWlftk 

1851—81 

4-0 068 

+ 0 13 

4-0 062 

484 

4-004 

498 

4 

J (\upentei 

1856 — 61 
1862 — 72 

| — 0 100 

” 0 39 
- 1 d 2 

j-0095 

232 

” 1 37 

— 0 26 

- 1 51 

60 

186 

5 

Th Ellis 

1851- 52 

+ 0 159 

4-0 22 

4-0 l68 

22 

4- 2 42 

— 0 18 

2 5 

6 

Hoger, son 

1851—53 

— O.O41 

-081 

— OO36 

42 

— 052 

— 1 21 

5 > 

7 

Henry 

1851—55 

4-0 0^4 

+ 047 

4 - O 060 

7 \ 

4-0 86 

4-046 

80 

8 

II Brenn 

1851—55 

1856—57 

|-t-o 134 

j 4- 0 6 i 

4 - 0 22 I 

— 0021 

26 

1 1 

4-318 
— 0 30 

j-»-o 24 

38 

9 

Lynn 

1854 — 61 

1 864 — 78 

1 4-0 020 

I+303 

j-t-0 022 

21 1 

+ 032 

4- 2 03 
+ 3 5 « 


10 

Downing 

1873— 75 
1876— 83 

j— O 020 

J 4- 0 62 

|-0O23 

196 

”033 

+ 1 5 2 
— 0 14 

6l 

145 

1 1 

Tha< kciay 

1875-83 

+ 004 

4- 1 26 

4-0038 

H 3 

4-0 5 5 

+ 1 28 

141 

1 2 

Lev is 

1881—83 

— 0 o(kj 

4- 2 02 

— 0 068 

61 

— 0 98 

4- 1 68 

62 

l 3 

IIollis 

1881 — 83 

— 0 041 

4- 2 08 

”0039 

3« 

— 0 56 

+ 1 §5 

45 

H 

J Bi oon 

1851—53 

4-0 071 

4- 2 48 

4- 0 076 

ro 

4 - I 09 

4- 1 85 

9 

15 

Main 

1851—52 

— 0 0 1 6 

4- 0 72 

-0043 

7 

— 0 62 

+ 0 36 

7 

IÖ 

Ilendeison 

1852-54. 

4-0 022 

» —001 

+ 0034 

41 

4-O4C) 

4-0 20 

3 h' 

! 7 

18 

<’ h Todd 

«« 54 — 55 

— 0 038 

- 1 86 

-0033 

*7 

— 048 

■— 1 59 

21 

Lajugic 

1855—56 

— 0 084 

— 1 02 

0 09 1 

13 

” I 31 

— 1 04 

15 

IC) 

Bowdcn 

' 855— 57 

•—0087 

+ 035 

— 0 085 

22 

— I 22 

— 0 36 

23 

20 

II Taylor 

U Todd 

>855 — 57 

-0 145 

— 0 12 

"0 175 

12 

— 2 52 

— 1 88 

8 

21 

1855—56 

-0350 

- i 88 

— 0400 

4 

”5 7 ^ 

— 2 26 

6 

22 

VV akelm 

1857-59 

— 0 105 

-.56 

— 0099 

10 

” 1 43 

- 1 94 

12 

2 3 

Talmagc 

l8^9—60 

— 0 106 

4-021 

-o 103 

7 

— 1 48 

+° 3 6 

7 

2 4 

M Dolman 

1859— 62 

- 0,123 

4-0 12 

— 0 118 

16 

— 1 70 

4- 0 öS 

*5 

2S 

Davis 

l860 6l 

-0 1 13 

4- 0 24 

— 0 120 

12 

” 1 73 

— 0 22 

10 

20 

Stonc 

I 8ÖO 69 

— 0 062 

4-1 68 

”0057 

53 

— 0 81 

4- 1 66 

5 2 

27 

Kei schnei 

1860 — 68 

4-0 077 

+ 045 

+ 0 075 

47 

4- 1 08 

4-040 

47 

28 

Nash 

1861— 63 

— 0 071 

+ 074 

— 0033 

— 0 028 

21 

— 0 48 

4-0 67 

18 

29 

Roben ts 

1861 — 64 

— 0 021 

4- 1 16 

18 

— 040 

+ 1 °9 

l Z 

3 ° 

Chapell 

1861 — 65 

—•0 030 

4-0 9 2 

— 0024 

2 5 

-035 

+ 055 

28 

3 1 

J Pimnrncr 

1864 — 65 

-0 T 55 

4-0 28 

”0155 

9 

— 2 2 3 

4-0 22 

9 

3 2 

VV i lght 

1865— 69 

— 0 074 

+ O57 

— 0072 

0 

— 1 04 

4- 0 62 

13 

33 

W Plummer 

. 1866— 60 

— 0,1 13 

— 0 70 

— 0 1 1 3 

*9 

— 1 63 

”073 

2 3 


Absolut 0 Felilei 

hör 1 veit | h- 


+4 57 
+ 3 7 2 

+ 3 13 

■+•425 

+ 1 99 
+578 
-+- 2 84 
+ 4 22 
4-6 54 
4- 3 06 

+ 3 

+ 3°3 

+ 3 9 i 

4- 2 38 
4- 2,80 

+ 445 

+ 2 74 

XlU 

4- 2 °5 
4- 2 14 
+ 0 84 
— 2 40 
4- 1 93 
4- 1 88 
4- 1 66 
4- 1 63 
4-255 

+ 444 
4- 2 88 

+ 2 96 

4-301 

+ 1 *3 
4- 2 32 
+ 173 

3* 


+ 2 53 

+1 '/ 

+363 

4-4 29 

+ 5 19 

4-464 

4- 2 92 

4- 2 62 

+ 1 35 
4- 2 70 
4- 1 67 
+ 3 34 


+ 49 * 
4- 6 46 

+ 44 ° 
+ 274 
4-4 ib 
+456 
+483 

+ 473 
+ 3 24 
4 - 3 08 
4 - I 2 () 
4 - I 84 
+ 2 52 

4 - I OO 
4-0 62 
+ O94 
+ 3 24 
4 - 2 96 
4 - 2 1)6 

+ 454 

4- 3 28 

+ 3 55 
+ 3 97 
+ 3 43 
4-310 

+ 3 50 
+ 2 15 


4-1 "80 


1 3 i 


+ 1 33 

4-001 

+ 3 08 
4- 1 17 
4-0 88 

4- 1 68 


”054 

”° 2 5 

— 2,18 

— 2 03 

— 028 

— 0 50 
+ 077 
+ 1 59 

4-0 21 

— 0 38 

— Ol6 

— 3 02 
+ 099 

— 1 30 

— 1,30 

— 1 °3 
”199 
4- 1 16 

— 0 67 

— 1 01 

— 042 

— 1 97 

— 1 18 

— 042 
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Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe vorn 2 December [ 1 0 7 4 J 


Beobachter 

Zeit 

Ur&pruns;! "benutzte 
Weithe der 
pers Gleichung 
Dun hg Zt I vert X)m 

Definitive Wei 
der pei&onhcheii G 

Durchs Zt | Beob | hoi Dm || 

the 

leichung 

veit Dm 

Be oh 

Absolute Fehlei 

hoi | veit 1 h — v 

34 

H Carpentei 

1866 — 72 

— o s i 14 

-ho"o6 

— o s i 14 

5 2 

— P'64 

-h o"o8 

5 o 

-H l"j 2 

-H 2^9 6 

— I w 24 

35 

Keatmg 

1868 — 70 

-*--0 084 

+ 1 57 

-hoo8i 

22 

- 4 - I 17 

-H I 52 

28 

+ 453 

4-440 

+ 0 13 

36 

Potts 

1869— 73 

— 0 102 

+ 085 

— 0 100 

22 

-i 44 

-HO 52 

21 

-H I 92 

+ 340 

— 1 48 

37 

Chustie 

1870— 72,81 

— OO87 

+ 049 

— 0 084 

10 

— 1 21 

-HO 03 

IO 

-H 2 15 

4 - 2 85 

— 0 70 

3» 

Jenkms 

1870—75 

— 0069 

— 004 

— OO74 

39 

- 1 07 

— 0 02 

43 

+ 2 2Q 

4 - 2 86 

— 0 S7 

39 

Goldney 

1871—74 

— 0 021 

4- 2 78 

— 0 OOI 

23 

— 0 01 

-H294 

2 3 

+ 3 35 

-H 5 82 

-247 

40 

Hardmg 

1872— 75 

— 0 102 

4- 1 22 

— 0 103 

18 

— 1 48 

-Hill 

15 

4- 1 88 

+ 3 99 

— 2 1 1 

41 

Graham 

1874— 79 

— 0 IOI 

-h 1 q6 

— 0 107 

2 3 

- 1 54 

+ I 8l 

26 

-H I 82 

-H 4 (H) 

— 2 87 

42 

Wickham 

1874— 79 

— 0 100 

-4-044 

— 0 148 

1 1 

-2 13 

-HO 64 

12 

+ I 23 

+ 3 5 2 

-220 

43 

MaundtT 

1874— 76,79 

“0 *35 

-h 1 12 

— 0 1 14 

9 

- 1 64 

-H I 42 

10 

-H I 72 

4-4 3 ° 

-2 s8 

44 

Lau d 

i8 75 — 77 

+ 0 017 

-4- 1 82 

— 0007 

9 

— 0 10 

4- 1 66 

8 

+ 3 26 

+ 4 54 

— 1 28 

45 

Pulle y 

1875— 76 

— 0072 

+ 0 82 

-0077 


— 1 1 1 

-HO 72 

21 

-H 2 25 

-1-360 


46 

Pett 

1875— 76 

+ 0022 

+ 1 74 

-4-0017 

8 

+ 0 24 

-H I 59 

9 

-H 3 ÖO 

4-447 

— 0 87 

47 

H Pead 

1876—83 

-0033 

+ 1 54 

-Q034 

49 

-049 

-H I 20 

49 

-H 2 87 

-H 4 08 

— 1 21 

48 

Bakci 

1876— 78 

-0 132 

-h 1 36 

-0133 

7 

— 1 92 

+ 1 05 

8 

•+■ 1 44 

+ 3 93 

- 2 49 

49 

Deimison 

1876 78 

— 0118 

+ 094 

— 0 1 2 1 

16 1 

- 1 74 

-HO 27 1 

*3 

-H I 62 

+ 3 15 

- 1 53 

5° 

Disney 

1876 — 77 



— OI91' 

2 

-275 

— 0 38 

3 

(-H 0 6 1 ) 

0 2 50) 


5 1 

Powei 

1877 — 83 

— 0 o6q 

+ 244 

— OO7O 

17 

— 1 01 

+ 2 IO 

2 5 

+ 2 35 

-1-498 

-263 

5 2 

Broniley 

1877— 78 

— 0 098 

+ 1 44 

— OO99 

4 

- 1 43 

-H I 14 

7 

•+- 1 93 

4-402 

— 2 09 

53 

Robinson 

1877—79 

-ho 064 

+ 1 79 

-h0 06l 

14 

-4-0 88 

-HI 15 

13 

-4-4 24 

4-403 

-HO 21 

54 

Pearce 

1878-80 ! 

— 0 022 

-4-251 

— 0 024 

1 1 

-035 

+ 2 15 

1 1 

+ 3 oi 

+ 5 °3 

— 2 02 

55 

James 

1878 — 82 

-0 132 

+ 259 

-0 144 

28 

— 2 07 

-H2 34 

27 

-H I 20 

-H 5 22 

- 3 93 

56 

Plucknett 

1879—81 

— 0051 

+ i 95 

-0054 

15 

— 0 78 

+ 1 59 

H 

-H2 58 

+ 447 

— 1 89 

57 

A Pead 

1880 — 83 

-0 123 

-4-073 

— 0 128 

21 

— 1 84 

-h 0 86 

24 

-H I 52 

4-374 

— 2 22 

58 

Bennett 

1881—83 

— 0 170 

-4- 1 00 

— 0 168 

10 

— 2 42 

-HO 69 

8 

-H 0 94 

+ 3 57 

-2O3 

59 

Cox 

1882—83 

— 0010 

+ 3 6 5 

— 0 006 

17 

— 0 oq 

+ 3 35 

18 

+ 3 2 7 

4-623 

— 2 96 

60 

Fei gusson 

185 1 



-4-0089 

2 

-4- 1 28 

— 0 78 

2 

(4-464) 

(4- 2 10) 


61 

Bouvy 

i8 53 



- 4-0 105 

1 

+ 1 51 

-HO 24 

1 

(4-487) 

0+-3 i2 ) 


62 

F Taylor 

1854 

-0059 

-045 

— OO51 

16 

-073 

— 0 41 

18 

4-261 

+247 

-HO l6 

63 

Yan 

1 S 54 



- 4-0 036 

4 

-HO 52 



+ 3 88 



64 

Wyv Chnsty 

1858 



— 0 204 

3 

-294 

-H 0 41 

2 

(+ 0 42) 

+329) 

1 Oi- 

65 

Eaton 

1860 



— 0 148 

4 

-2 13 

+ 021 

4 

+ 1 23 

■+■ 3 °9 

| - 1 86 

66 

Sayei 

1874 

— 0 070 

— 0 06 

— 0 065 

8 

-O94 

-HO 39 

0 

-1- 2 42 

■+■ 3 27 

! — 0 8 5 

67 

S Dolrfian 

1883 



— 0 048 

2 

— 0 69 

-H 6 06 

2 

(■+• 2 67) 

(-1- 8 94) 

1 


Nr i bis 13 sind die »regelmässigen« Beobachter aus dieser 
33jährigen Periode, Nr. 14 bis 67 die zur Aushülfe zugezogenen. 

Die »absoluten Fehler« sind in dieser Tafel m Parenthese ge- 
setzt, wenn die Zahl der zu Grunde liegenden Beobachtungen kleiner 
als 4 war, und die letzte Columne, welche die Differenz der beob- 
achteten horizontalen und verticalen Durchmesser 'enthalt, ist m diesen 
Fallen nicht ausgefullt 

Sämmthche Fehler der beobachteten verticalen Durchmesser, und 
mit einer einzigen ganz schwach begründeten Ausnahme sämmthche 
Fehler der beobachteten horizontalen Durchmesser, haben das positive 
Vorzeichen der Sonnendurchmesser wird durch Beobachtung der 
Berührungen der Ränder mit Fäden stets zu gross beobachtet Das 
Minimum des Fehlers betragt, wenn man von den auf weniger als 
10 Beobachtungen beruhenden Werth en hier wegen ihrer zu ge- 
ringen Sicherheit absieht, bei dem horizontalen Durchmessscr etwa i"o 
(H. Taylor, J. Plummer, Wickham, James, Bennett), das Maximum für 
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die Registrirbeobachtungen etwa 4"4 (Dunkin I, Cnswxck, Kerschner, 
Keating, Robinson), während bei den Auge- und Ohr- Beobachtungen 
Fehler bis 5" und 6" oder mehr (Th. Ellis, H Breen) Vorkommen. 
Bei dem verticalen Durchmesser ist das Minimum des Fehlers etwa 
1 "2 (J. Garpenter II, Cli Todd, Wakelin), das Maximum 6" 2 (Lynn II, 
Goldney, Cox) Das stärkere Anwachsen des Fehlers bei dem verticalen 
Durchmesser, und übereinstimmend damit das starke Vorwiegen des 
Minuszeichens m der letzten Col. »lior — vert.«, zeigt, dass die 
Tendenz, bei der Berührung die Fadendicke zuzulegen, bei den Ein- 
stellungen der Zenithdistanz in erheblich stark erm Maasse vorhanden 
gewesen ist, als bei den Durchgangsbeobachtungen Zunehmende Übung 
scheint auf Ausgleichung dieses Unterschiedes hingewirkt zu haben; 
die Differenz »hör — vert « hat nämlich 

bei mehr als 40 beiderseits zu Grunde liegenden Beobachtungen 
das + Zeichen 5 Mal, das — Zeichen 9 Mal 
bei wenigstens 20 bis 40 -+-4 Mal, — 9 Mal 

» » 1 0 » 1 9 •+■ 5 » —14» 

» » 3 » Q + O » — I 5 Ä 

Wenn man Th Ellis und H Breen von der zweiten Gruppe zur ersten 

bringt, weil diese Beobachter, die hier nur mit einer geringeren An- 
zahl von Beobachtungen Vorkommen, vorher schon längere Jahre am 
Passagen -Instrument und a,m Mauerkreise bei den Sonnenbeobaehtungen 
betliciligt gewesen sind und daher am Meridiankreise von Anfang an 
mit, einer consohdirten Auffassung beobachtet haben werden 1 , und 
wenn man den Rest der zweiten Gruppe mit der dritten vereinigt, 
so finden sich 

bei länger geübten Beobachtern 7 -+-, 9 — Zeichen 

» 10 bis 40 Beobachtungen 7 +, 23 — » 

» 3 )> C) » O Hh , I 5 — w 

Aus (len persönlichen Gleich ungen habe ich einen Mittelwerth ge- 
bildet, indem ich folgende Gewichte angenommen habe 

lui 4 bis 6 Beob Gew i 
» j » 10 « » 1 l j% 

» 1 1 * 20 "2 

'» 21 » 40 « » 3 

» 41 * 100 » » 4 

fui inchi als 100 « » 5 

Die nur auf s 2 oder 3 Beobachtungen beruhenden Werthe wurden 
fortgelassen, mehrfache Bestimmungen der Tafel E für denselben 
Beobachter als unabhängige Werthe zum Mittel gezogen. Die Mittel 
wurden 

1 Dasselbe gilt von Henry und Rogeison, die sclion vermöge der Zahl ihrer 
hier voi kommenden Beobachtungen zur eisten Gruppe gekommen sind 
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für den horizontalen Durchmesser — o"47 
» » verticalen » -t-o 73 

Hiernach wurden also für den »mittlern Beobachter« die von dem 
Greenwicher Meridiankreis gelieferten Durchmesser sein. 

horizontaler Durchmesser 32' 2 "01 
verticaler » 32 2.73 

Die durchschnittliche Abweichung eines einzelnen Beobachters von 
diesen Werthen findet sich mit Anwendung derselben Gewichte wie 
soeben = o"950 bez o"966, ohne Unterscheidung von Gewichten 
= jC'008 t )ez 0,/ 935> im Mittel aus beiden Bestimmungen für den 
horizontalen Durchmesser — ±o"98 und für den verticalen ±o"95. 

Die m der Columne »ursprünglich benutzte Wertlie« 111 vor- 
stehender Tafel aufgeführten persönlichen Gleichungen sind m der 
hier unterdrückten ersten Durchrechnung, ausserdem aber durchweg 
bei der weiter unten folgenden Untersuchung der jährlichen Ungleich- 
heit und der Ableitung der dabei benothigten Jahresmittel benutzt. 
Ihre Abweichungen von den »definitiven Werthen« sind bei den 
Durchgangszeiten in der grossen Mehrzahl als verschwindend anzu- 
sehen, und die geringe Zahl der, in Folge von spateren Ausschlüssen 
verfehlter Beobachtungen, der Correctur einiger Rechenfehler u. s. w., 
merklich ausgefallenen Änderungen ist für die Endresultate der Unter- 
suchung über die jährliche Ungleichheit ebenfalls gleichgültig, eine neue 
Durchführung derselben 1111t den »definitiven Werthen« der persön- 
lichen Gleichungen wurde schwerlich eins der sehliessliehen Monatsmittel 
mehr als o’ooi oder o s oo2 andern. Bei den verticalen Durchmessern 
unterscheiden sich die beiden Systeme durch eine kleine Verschiebung 
des Nullpuncts der persönlichen Gleichungen, der aus jener Unter- 
suchung ganz herausfallt; die nach Abzug ihres Betrages im Einzelnen 
übrig bleibenden Differenzen sind gleichfalls theils an sich unerheblich, 
theils wird ihr Einfluss durch die geringe Zahl der zugehörigen Beob- 
achtungen unschädlich gemacht 


Beobachtungen am neuen Meridiankreis der Washingtoner 

Sternwarte. 

Es liegen 17 Jahrgänge von Beobachtungen vor, 1866 bis 1882. 
Das Fernrohr des Instruments hat eine Öffnung von 8 Pariser Zoll — die 
bei Sonnenbeobachtungen aber auf 2 8 Zoll reducirt wird 1 — und 


1 Diese Anga.be (3 inches) findet sich zuerst bei dem Jahrgang 1870 , vermuthlich 
ist aber auch m den vorhergehenden vier Jahren dieselbe Abblerulung vorgenommen. 
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t t'/ 4 Fuss Brennweite, die benutzte Vergrosserung ist 1 86. Die Durch- 
gangszeiten sind immer registrirt, und die Einstellungen für Zenith- 
distanz zwischen zwei Fäden gemaclit, welche m einer zuweilen ver- 
änderten aber durchweg sehr geringen Entfernung von einander ge- 
standen haben (i 866 — 1873 4"5 j 1874 — 1880 3", 1881 anfänglich 8", 
vom 13 Mai ab bis Ende 1882 5^5 Abstand) 

Die 111 den Washingtoner Bänden zusammengestellten Resultate 
der einzelnen Beobachtungen geben die Abweichungen von den in 
der American Epliemeris, mit dem Werth 32' 4 " für den mittlern 
Durchmesser, berechneten halben Durchgangszeiten und verticalen Halb- 
messern Ich habe hieraus die folgenden Mittel für die Gorrectionen 
der ganzen Durchgangszcit und des Durchmessers erhalten, indem ich 
von den ersteren nur die in den Washingtoner Resultaten als zweifel- 
haft bezeichneten , von den letzteren ausserdem 1 6 stark abweichende 
Werthe fortgelassen habe 


Tafel F. 


Correction der Durchgangszeit der American Epliemeris, 


1800 

1867 

1868 
l86q 

iHfo 

1871 

1872 

187 i 

1874 

1875 

I 87O 

:!? 

1881 

1882 


JSowcomb 

77m ton 

Hall 

Roy er s 





— o s 1 4-2 35 

- o h o88 38 

-o s i 17 34 

■4- 0*009 41 

Abbe 




-0 1 S8 31 

— 0 025 41 

— 0 088 48 

— 0010 2 

— 0*140 5 

Fnshij 

Eastman 

Ilarkne.ss 

-<> i(>j ji 

— 0 086 29 



— 0 130 12 

-ho'oij 8 

— oV)3i 21 

— o 8 i6o 6 

— 0 180 18 

— 0 100 10 




— 0 048 20 

• * 

— 0 260 2 






— 0 0O1 25 

— 0 o(>8 18 

-0 143 15 






— 0 148 5 

— 0 280 2 



Holden 


Skmner 


— 0 034 24 

— 0 0 ()6 36 

— 0161 1 


— 0 040 9 


— 0 i()5 4 


— 0 064 18 

— 0 087 24 





— 0 i(n 2 } 

Paal 

— 0 0 1 f j 15 

— 0 101 25 





— 0 l()I 2() 

-0235 16 

■+■ 0 00 1 24 

— 0 072 24 





— 0 148 22 

— 0 1 94 27 

— 0 025 20 

— 0 oso 24 




Pr iteh et t 

~o 143 I S 

— 0 21 s 12 

— 0 047 1 1 

— 0 019 14 




— 0 049 7 

— 0 131 18 

— 0 175 11 

— 0 012 13 

— 0032 10 




— 0 044 24 

— 0131 U_) 

-0197 7 

— 0 012 20 

■4- 0 040 I 

Mo( k 




— 0 141 U) 

— 0 200 7 


-oos5 13 

— 0216 10 




— 0 145 II 



— 0 004 1 s 

— 0181 29 




— 0 167 12 



— O 102 12 

— 0 202 l6 


Stone 

-o s i33 11 

— o 040 4 

— o 090 20 

— 0018 g 

— O 00() 16 
~ °„ c i 33_3 


Wmlork 
— o 217-16 

— • O 209 *2 

-o 192 36 


Die Beobachtungen zerfallen, in Folge des Wechsels im Personal, 
wesentlich in zwei Gruppen, die nur in einer ziemlich lockeren Ver- 
bindung stehen Dieselbe wird noch mehr dadurch geschwächt, 
dass das verbindende Stuck von der Hauptmasse der zweiten Gruppe 
durch eine einjährige Unterbrechung der Beobachtungen, August 1870 
bis August 1871. abgetrennt wird, m welcher das Instrument eine 
wesentliche Veränderung erfahren hat Es wird darüber gesagt 
»The object -glass never liaving been satisfactory, 011 Aug. 16 (1870) 
it was removed and sent to Messrs A. Clark & Sons to be reground. — 
The regrmding produced a, wonderful nnprovement both of deiimtion 
and color correction « 
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In der ersten Gruppe ergibt sxcli 


JVewt omb — Thiriovi 


Nmv 


Thir i ed 


1866 

— 0*054 Ci 

l8 2 

— 0*142 G 

35 

— 0*175 G 

38 

1867 

“0133 

17 2 

— 0 158 

3 1 

— 0 1 12 

4 i 

1868 

-OO77 

15 4 

—0 163 

32 

-° *73 

29 

1869 

— 0 080 

6 4 

—0 180 

18 

— 0 187 

10 


Mittel (iV 2 ) 
-° s i 59 73 

— o 132 72 

— o 168 62 

— o 183 28 


' 0*087 (G 57 2) 

Reduetion auf die Mittel (iV 2 ) 


1866 

1867 

1868 


Hall 

- 0*042 G 23 2 

- o 044 28 8 


Rogers 

-0*168 G 26 3 
-o 122 1 9 


Abbe 

-hO s oo8 G 47 
— 0038 100 


-0*043 (G 52 o) —0*165 (G 28 2) —0*023 (G 147) 


In der zweiten Gruppe liat man. 


Eastman 
— Fmshy 


Fr xed. 


Mittel 

(«ü 


(I£ 2 ) — Skmner Sie 1 ed 


Mittel 


( ß B ) — Stone (i ? 3 ) — Pa u l 


1868 

— 48 

58 

—0*020 

—0*028 29 




—0*028 29 





1869 



— 0 085 

—0 085 20 




—0085 20 





1870 

- 7 

10 5 

— 0 098 

-0 085 43 




—0085 43 

-+- 48 

88 



1871 

- 132 

1 4 

— 0 185 

—0212 7 




—0212 7 

— 172 

3 1 



1872 

— 42 

144 

— 0 091 

—0 094 60 




-0094 60 

- 4 

150 



1873 

- 83 

103 

— 0 041 

—0 068 42 

-+- 127 

39 

—0*099 

—0071 46 

~ 53 

7 5 



1874 

- 85 

94 

-0053 

—0 083 40 

+ 78 

21 0 

—0 0S5 

—0076 63 

- 67 

12 8 



1875 

- 73 * 

120 

— 0 036 

—0 054 48 

-t- 107 

16 9 

—0 065 

—0058 74 

- 25 

29 

-+-177 

13 1 

1876 


10 9 

— 0 062 

-0 057 44 

4- 91 

147 

—0 052 

—0055 66 



+ i 39 

19 2 

1877 

-1- 28 

6 2 

— 0 084 

—0 048 25 

+ 95 

94 

—0047 

—0 048 40 



-f- 167 

9 2 

1878 

— 20 

57 

— 0 049 

—0 042 23 

-4- 89 

10 1 

-0 035 

-0 039 41 



+ 13 6 

l 7 

1879 

+ 5 2 

1 0 

— 0 049 

—0 045 21 

Hb 86 

10 0 

—o 035 —0 040 40 

1 


+ 1 57 

6 0 

1880 




-0055 13 

-+- 86 

7 1 

—0 045 —0 049 29 



+ 151 

5 ? 5 

1881 




—0 004 1 5 

-1- 141 


—0 049 

—0023 26 





1882 




—0 102 12 

-+- 65 

6 0 

—0 071 

|— 0086 24 






-0*037 (87 6) 



|+o s 09Ö (105 5) 


1 

,-0*030 (50 i)j+o'i55 (61 7; 


St u P 
red 


— 0*163 
— 0 070 
— 0 120 1 
— 0 048 

>°39 
I 0 077 
— 0 039 
— 0 000 
— o 020 
— 0 042 
— 0 045 


Mittel 
mit (Ej) 
(Er) 

■ 0*028 29 
-O.085 20 
-0 102 54 

-O l() I ! I 

— 0 101 80 
—00 67 55 
— o 069 79 
— 0 0()2 93 
—0 050 93 
—OO5I 52 
-OO35 52 
—0 040 47 
—0048 36 
—002} 26 
— ooX<) 24 


Reduction auf die Mittel ( 2 ?,) 


Hai kn css 

1868 -4-0*132 G 50 

1869 -f-o 175 19 

1 870 -4- o 041 1 1 7 

1872 -1-0059 09 


Pritchcti 

1878 -1- 0*014 G 6 2 

1879 -4-0004 159 

-4- 0*007 (G 22 1) 


1880 

1881 

1882 


Rock 

-4-0*168 G 78 
-4-0 158 13 7 

- 4-0 116 96 


1880 

1881 

1882 


Wmf od \ 

-4- 0*169 G 1 1 1 
-4- o 1 86 11 9 

-4-0 106 144 


-4- 0*148 (G 31 1) -1- 0*1 50 (G 37.4) 

-4- 0*078 (G 19 5) 

Zur Vergleichung der beiden Gruppen hat man nun. 

Mittel (iV 2 ) Abbe led. Mittel ( N ) Mittel ( E.J Harkn led Mittel ( E ) ( E ) 


-0*082 6 
- o 182 2 


-0 037 35 
-0094 22 


(A T ) 

0*128 G 23 8 
0 089 1 2 3 


r868 — 0*16862 —0*15312 —0*165 74 —0*028 29 

1869 —018328 —0183 28 -0085 20 

-4-0*1 15 G 36 1 

Man erhalt also für die Beobachter der ersten Gruppe die Reductionen 
auf Eastman: 


Newcomb 

+ 0*115 

Thirion 

+ 0.028 

Hall 

+ 0.072 

Rogers 

— 0.050 

Abbe 

+ 0.092 
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Endlich hat man noch für Holden die Reduction — 0*027 Das Mittel 
aller 1 5 Reductionen (Eastman = o) ist, ohne Gewichtsunterschoiduiig, 
+ 0*053; werden schliesslich hiermit, die einzelnen Bestimmungen auf 
das Mittel aller Beobachter reducirt, so erhalt man folgende Tafel 
für die Correetionen der Durcligangszeit 


Tafel Gr. 



1866 

1867 

1868 

1869 

1870 

1871 

1872 

1873 

Newcomb 
Thn 1011 
Hall 

Rogei s 

Abbe 

Frisby 

Eastman 

Hai kness 

Stone 

vSkmnei 

(Holden) 

— o s o8o 35 

— 0113 38 

— 0 090 34 

— 0094 41 

— o^ogb 3 1 

— 0050 41 

— 0 069 48 

— 0113 2 

— 0 101 5 

1 

— 0*101 33 

— 0 1 1 1 29 

— 0 089 1 2 

— 0072 8 

— o 08-j 21 

-0135 6 

— o s i 18 18 

— 0 125 10 

— 0 138 20 

-0235 2 

L 

-0^151 25 

— 0 121 18 

— 0 1 18 15 

1 — 0 2 1() 11 

— 0^38 s 
-0 333 

— 0 123 4 

— 0*144 24 
-0 14936 
-0135 1 
-0 173 20 

— 0*094 18 

— 0 140 24 

— 0 101 9 

— 0 152 4 
(— 0 120 9) 

Mittel 

— 0*096 148 

— o s 07i 127 

— 0*099 109 

— 0*1 32 50 

— 0*146 69 

— 0*213 1 1 — 0*1^3 81 

— 0*120 55 



1874 

1S75 

1 876 

1877 

QC 

! w 
oc 

1 l>. 

, 00 

1880 

> 00 
i 00 

1882 

I 1 1 isby 
Eastman 

— o*iot> 15 
-01 S 4 

— 0*089 24 
-0 12V 24 

— o* 1 1 5 20 

— 0 103 24 

~o s i37 11 
— 0 072 14 

— O s I02 13 

— 0085 10 

— 0*102 20 
-0013 I 

— o s io8 13 

-o s os7 15 

-0*155 1* 

Stone 

Klvinmn 

— 0092 i(> 

— 0 n 8 23 

— 0 ii() 3 

— O I l8 2t) 

— 0 10^ 22 

— 0 100 is 

— 0088 l8 

— 0 088 U) 

— 0098 16 

— 0 102 11 

— 0 124 1 2 

Paul 

Pi ltohett 
Rot k 
\\ niloclv 


-0133 i(i 

— 0 0()2 27 

— 0 1 1 3 12 

- 

Ij-, 

ix er 
c c 
c c 

1 1 

— 0 095 7 

— 0 090 24 

— 0 098 7 

— 0 121 10 

— 0 1 20 16 

— 0086 29 

— 0112 22 

— 0 107 16 
-0093 36 

Mittel 

— 0V22 79 

— o s i 15 93 

-0-103 9i 

— o s io3 

— 0*089 59 

— 0*092 71 

— o*iio 62 

— 0*090 77 

— 0*1 12 76 


In den Jahren 1869, 1870 und 1871 sind die Sonnenbeobachtungen 
nur wahrend eines Theils des Jahres angestellt (1869 Januar bis Juni, 
1870 Februar bis August, 1871 August, September, Deccmber), und 
da in den Washingtoner Beobachtungen eine jährliche Ungleichheit 
merklich ist, müssen die liier abgeleiteten Mittel für diese Jahre erst 
noch dieserlialb verbessert werden, um mit den übrigen gleichartig 
zu werden. Die entsprechende Reduction findet sich 1869 -o s oio, 
[871 -+- 0*0 r 5 , während sie 1870 zufällig =0 wird, man hat also 
statt der obigen Zahlen 18(19 -0*142 und 1871 -0*198 anzunehmen 
Die Vertlieilung der Beobachtungen ist auch innerhalb der übrigen 
Jahre manchmal wenig gleichförmig, indess verschwinden die noch 
erforderlichen Reductionen bis auf unerhebliche Betrage. 

Das Mittel aller 17 Jahresmittel, mit Gew */ 4 für 1871 wegen 
der ganz geringen Zahl der Beobachtungen , und mit Gew. 1 für alle 


Auwfrs 
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anderen Jahresmittel, ist = — o’i i 12 oder 111 Bogen grössten Kreises 
für die Entfernung 1 — b'590, wenn zur Reduction der für die 
Washingtoner Reihe sich =143 ergehende mittlere Wertli von 
r 5 • ^ • A cos & angewandt wird Die Vertheilung der Beobachtungen 
nn Jahre ist eine wesentlich von Greenwich verschiedene, es ent- 
fallen nämlich von 100 Beobachtungen eines Jahres auf 

Jan 5-7(55) April 84 (83) Juli 10.0(10.2) Oct. 8.9 (9.8) 

Fehl*. 92 (8.8) Mai 108 (10.3) Aug 7.0 (6.6) Nov 8 8 (9.7) 

März 7 9 (6 6) Juni 104 (10 3) Sept. 5 8 (6 3) Dec 7.0 (7.6) 

Die cmgeklainmerten Zahlen ergehen sich mit Ausschluss der drei 
unvollständigen Jahre 

Der Werth des horizontalen Durchmessers, welchen der Washing- 
toner Meridiankreis in diesen 17 Jahren durch 1321 Beobachtungen 
von 15 Beobachtern ergeben hat, ist 32' 2"4i, im Vergleich mit dem 
hehometrischen Werth 3"29 zu gross? 


Tafel H. 


Correctionen des verticalen Durchmessers der American Ephemeris. 


1866 

1867 
18 68 

1869 

1870 

1871 

1872 

1873 

1874 
187s 

1 876 

1877 

1878 


1881 


Newromb 1 

Thirion 

Hall 


Roge? 


Abbe 








— 2"6q 

37 

— 1"47 3 8 

“ 2 "39 

35 

— o"i7 

43 








- 11 b 

31 

-0 34 30 

— 1 ,29 

51 

4-040 

2 

~o"55 

4 

rnsbij 

Jbttsttnan 

Harten es* 

— 3 Bi 

32 

4-0 17 26 





- 1 15 

8 

- 1 $7 

1 2 

— 0 10 

21 

“0 55 

4 

“■ 3 °7 

20 

— 0 l6 Q 







— 2 bl 

15 

-038 


- i z° 

6 









- 1 15 

22 

19 

— 2 8b 

i(5 










-3 3 <> 

5 

-005 

4 

. . . 




Holden 



Sk m net 



- 1 47 

2 3 

~°35 

33 

— 4 Oo 

1 



— O 25 12 



-247 

3 

Paul 


- 1 88 

21 

— 0 06 

22 








— 0 90 

23 


— 1 46 

16 

— O 46 

24 








— 1 21 

26 

~ 1 45 

16 

— 1 62 

22 

-0 25 

2 4 








- 103 

24 

— 2 28 

2 7 

— 1 61 

22 

— 0 QI 

26 






Pntüiett 

- 1 O5 

15 

— 3 62 

12 

“ 1 14 

l 3 

-O77 

*3 






4-045 

8 

— 2 10 

18 

“2 53 

11 

- 1 3 ° 

IO 

2 15 

1 1 

Rock 





-094 

26 

- 1 86 

18 

-183 

6 

- 1 34 

18 

— 2 40 

1 






— 2 04 

16 

— 2 l6 

5 



— O4O 

1 1 

— 1 47. 

8 






— 2 IO 

12 





-I9I 

16 

- 1 45 

3 o 






— 3 22 

10 





-243 

J 3 

1- 1 54 

18 


*s7 one 

— 2 23 

— 4 00 

— 1 20 

— 1 33 
” 0 93 

— 1 00 


7 

1 

18 

0 

M 

*2 


WmloeJc 

-094 M 

- 1 78 2 \ 
2 9 


— 1 


Hieraus erhält man: 



Neu'c — Tfw 

Neun 

Th xed 

Mittel ( N 2 ) 

1866 

— l"22 G 18 7 

— 2"t)Q 

— 4"oo 

- 3' 35 75 

1867 

— 262 167 

-3 IÖ 

— 3 °7 

-3 !2 07 

1868 

- 3 98 >4 3 

-381 

— 2 3b 

— 3 16 58 

1869 

-293 62 

- 2"53 (55 9 ) 

“ 3 °7 

— 2 69 

- 2 95 29 


Reduction a 

uf die 

Mittel (JV 2 ) 


Hall 

Rogen * 

Abbe 

1866 

— o"q6 G 23 9 

-3"i8 O27 3 

— 2"57 G 3 8 
— 2 01 70 

1867 

1868 

- 1 83 29 0 

-3 52 

1 9 


- 1"43 ( 5 *- 9 ) 

— 3"20 

(29 2) 

— 2"2i (108) 
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Ft —Eastman 

E red 

Mittel (F 2 ) 

Gb- 

-S/c 

Sk 

xed 

Mittel (Fj) 

G\)~ 

St 

GV>- 

-p 

St u P 
i ed 

Mittel (Fr,) 

1868 

— 1 "27 

476 

— 1 "24 

— 1 "29 2 1 





— F'29 21 






- 1 " 2 9 

21 

1869 

— 261 15 





— 2 61 15 






— 26 1 

1 5 

1870 

-0 77 

IO 2 

- 1 5 2 

- 1 32 41 





- 1 32 41 

4 -o"<Jl 

6 0 



" 2 " 3 i 

— 1 46 

48 

1871 

-3 3 1 

2 2 

- 1 19 

— 2 40 <) 





- 2 40 () 

4 - I 1)0 

09 



— 4 08 

— 2 57 

10 

1872 

— 1 12 

136 

~ 1 49 

- 1 48 56 





— 1 48 56 

— O 28 

5 9 



— 1 28 

“ 1 43 

74 

i «73 

— 1 82 

107 

— 1 20 

- 1 54 43 

■+■ °'y 3 

28 

— 

2'T>5 

— 1 61 46 

— O 28 

7 5 



— 1 41 

— 1 48 

55 

1874* 

— 1 00 

8 0 

— 1 60 

- 1 55 3 ( > 

— O 65 

140 

— 

1 08 

“ 1 37 59 

-O44 

1 1 3 



— 1 01 

- 1 30 

73 

l8 75 

- 1 37 

11 5 

” 1 39 

— 1 50 46 

— O 29 

16 1 

— 

1 29 

— 1 42 72 

— 0 42 

1 9 

4 -o ' /o 3 

1 3 1 

— 0 86 

- 1 31 

90 

'876 

— 0 70 

11 9 

— 2 05 

— 1 85 48 

— O 82 

16 0 

— 

1 21 

— 1 64 72 



4 - 0 64 

1«) b 

— 1 66 

— 1 65 

99 

1877 

-0 37 

65 

- 1 91 

— 1 52 26 

• 4-0 13 

95 

— 

1 83 

— i 63 41 



4 - I Q 9 

93 

-300 

- 1 94 

53 

1878 

/-+- 0 85 

5 2 \ 


— 1 30 IO 

4-0 80 

64 

— 

2 28 

- * 93 28 



4 - 0 6Ö 

79 

— 1 91 

— I Q2 

39 

187Q 

V+- 1 06 

09/ 


- 1 34 18 

4 -0^2 

9 ° 

— 

2 04 

- 1 69 36 



4 - 0 14 

5 i 

— 1 2 1 

— I 02 

42 

l880 





— 

2 22 

— 2 22 ib 



— 0 06 

38 

- t 54 

— 2 06 

21 

l88l 







— 

2 28 

— 2 28 12 




— 2 28 

12 

1882 







— 

340 

“3 4 ° 10 






~3 40 

10 


— i"i4 (822) 



-o"i8 (73 8) 



: 

-o"o8 (33 5) 

+ 0"62 (588) 





* Zahl der Beob fui Fnsby vei sehentlich 12 statt 16, und weitei fui alle Mittel des Jahres um 4 /,n klein genommen 


Har Ln es s 

1868 — o" 74 G 3 4 

1869 ~ 1 31 4 3 

1870 +140 120 

1872 4- 3 17 10 

+°"57 (207) 


rS 7 8 

l8 79 


Reduetion aui die Mittel (Fr, ) 


Pt lidutt 

— 2" 3 7 c 1 f> 6 

— o 08 161 

— i"i 7 ( 22 7 ) 


Roth Wmfock 

1880 — 0*38 G 58 -i"uCt 80 

1881 —083 87 —050 79 

1882 — j 8() 64 —207 74 

— i"o8 (209) — i"2i (233) 


Rad man , II Pei 

1 878 4- o"23 G 8 6 

1 879 -i- o 78 10 

1 880 — 1 66 72 

1881 —037 69 

1882 —097 57 

— o"5q (294) 


1 8( )N 
1 St K | 


Mittel Abbe * 

(N t >) led 

- f 16 58 - }"j6 8 
-295 29 


Yeigleu liung der beiden Gruppen 
Mitte 1 Mittel Ihakn Mittel 

(A T ) (Fr,) ml (F) 

— 3" 18 (>(> — 1 "29 21 4 -o"o 2 4 ~i"o8 25 

— 2 9 5 29 —261 15 “ o 73 6 — 2 07 21 


(*)-W 


4-2"l0 G 18 I 
4-088 122 


4 -i" 6 i 


G 30.3 


Die Reductionen auf Fvishy für die Beobachter der ersten Gruppe 
werden also . 


Newcoml) 

-1- 1 " 6 1 

Tliirion 

— 0 92 

Hall 

H- 0 I 8 

RogCTK 

- 1 59 

A l)l>e 

— 0 60 


Ferner erhalt man noch die Reduetion für Holden -- — i "2 3 (G. 9.9). 
Eastman hat seine Auffassung hei den Einstellungen zwischen die 
Faden augenscheinlich mehrfach verändert, weshalb ich hier Alles 
zunächst auf Fnsby reducirt habe, Angesichts der Unsicherheit der 
le.tzten Vergleichungen habe icli mich darauf beschränkt zwei Perioden 
zu unterscheiden 

Das Mittel aller 1 6 Reductionen ist — 0^43 . Damit ergehen 
sich die folgenden auf das Mittel aller Beobachter rcducirten Gorrec- 
tionen des verticalen Durchmessers. 


4* 
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Tafel J. 



1866 

1867 

1868 

1869 1870 

1871 

1872 

i 873 

Newcomb 
Thn lon 
Hall 

Rogeis 

Abbe 

Fusby 

Eastman 

Haikness 

Stone 

Skinnei 

Holden 

-o"Ö 5 37 

— 1 q6 38 

- 1 78 35 

- 1 33 43 

— l"l2 31 

— I 03 36 

— 0 68 51 

— 0 76 2 

— 0 72 4 

- 1"77 32 

— 032 26 

— 1 32 8 

— 0 94 12 

— 081 21 

4- 0 45 4 

— 1"03 20 

- 0 65 9 

— 2 18 15 

-030 6 

— o'jl 22 

— I 09 IQ 

— 1 8f> iB 

— 1 88 7 

-•*"93 5 
- 07b 4 

-3 °5 1 

— h'04 23 

— 1 06 33 

— 3 Go 1 
-085 18 

~i "45 21 

— 077 22 

— 0 98 9 

— 2 22 3 

(— 1 05 12 


-i"42 (153) 

— -o"89 (124) 

| —o"99 (103) | — i ”22 (50) | — F'24 (64) | -2^13 (io)| — i"o4 (75) 1 — i"i 4(55 



1874 

1875 

1876 

1877 

1878 

1879 

1880 

1881 

1882 

F 1 lsby 

Eastman 

Stone 

Sfemnei 

Paul 

Pi itehett 

Rock 

Wmlock 

— F'03 16 

- 1 17 24 

— 038 14 
-065 23 

— 1 " 1 9 22 

— 0 96 24 

— 0 05 2 

— 096 26 

— 0 40 16 

-- l"l8 22 

— I 62 26 

— O 78 24 

— I 23 27 

— d'ji 13 

— 1 48 13 

-140 15 
-257 12 

— o"87 io 
-231 11 

-195 18 

— 1 48 11 

— 0 29 8 

— o"qi 18 

— 2 56 I 

— I 6l l8 

— 0 78 6 

— 1 68 26 

— o"s6 11 

— 1 79 16 
-in 5 

— 2 12* 8 
- 1 7 2 *3 

— 2" 07 16 

— 1 85 12 

— 2 10 31 

— 2 56 23 

“ 2 "S 9 ij 

-297 IC 

— 2 19 ü 

— 2 II 2 C 


— o"88 (77) 

| — o"g 1 (90) -l"2I (99 J 

|-i" 5 2 ( 53 )| — i"s 1 (58) 

- i w 4 o (69) | — 1"5 1 (53)| -2" 19 (82) 

— 1" 34 ( 7 * 


Werden die Bestimmungen der einzelnen Beobachter mit diesen 
Jahresmitteln verglichen, und die Abweichungen der Zahl der Beob- 
achtungen entsprechend zu Mitteln vereinigt, so erhalt man folgende 
Verbesserungen der angewandten Reductionen auf das Mittel aller 


Beobachter * 


Die 


Newcoinb o"oo 
Thirion 4-003 
Ilall 4-0 03 
Rogeis —009 


Abbe 4-o" 16 

Fi lsby — o 02 

Eastman I —001 
- II 4 - O 02 


IldlkllCSS 4 -o"ü 5 

Stone — o 07 
Sknmer 4- o 03 
Paul —001 


Einführung dieser Verbesserungen ändert 


die 


Pntchett — o"o7 
Rock —001 
Wmlook 4-007 
Iloldcn —009 

Jahresmittel 


um 


folgende Betrage. 


l866 

— o"o I 

187I 

— o"o4 

187c) 

— 0' 

'02 

1867 

4 - 0 02 

1872 

-003 

1880 

4-0 

03 

1868 

4-0 02 

1873 

— 0 04 

1881 

4-0 

02 

I869 

4-0 01 

1874 

— 001 

1882 

4-0 

03 


In den f ünf übrigen Jahren ist die Correction — o Ferner ist 1869 
und 1871 noch eine, 1870 wieder zufällig verschwindende Cor- 
rection für jährliche Ungleichheit anzubringen , im Betrage von +0 03 


bez — o"o8. 

Das Mittel aller 17 Jahreswerthe , mit Gew '/ 4 1871, gibt 

— f'35 oder den verticalen Durchmesser für das Mittel aller Beobachter 

32' 2"65 


aus 1297 Beobachtungen Der absolute Fehler dieses Werths ist 

— ■+■ 3"53- — 
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Gellt man von den Correctionen der Durchgangszeit auf solche 
des horizontalen Durchmessers über, und bringt an die einzelnen 
oben gegebenen Jahresmittel die kleinen nachträglich ermittelten 
Correctionen an, so werden die Resultate der Washingtoner Beob- 
achtungen . 

Tafel K. 

Correction des Durchmessers der American Ephemens 



hör I)m 

vert ! 

Dm 


hoi* Dm 

vert Dm 

1866 

- ("38 

148 

- i "43 

U 3 

1875 

- i'6s 

93 

— o" 9 i 

9 ° 

1867 

— 1 02 

127 

— 0 87 

I2 4 

1876 

— I 48 

93 

— 1 21 

99 

1868 

- 1 42 

109 

— 098 

103 

’S/Z 

— I 48 

5 2 

- 1 52 

54 

1869 

1870 

— 2 04 

— 2 09 

§° 

6q 

- 1 18 

— 1 24 

5 ° 

64 

1878 

1879 

— 1 28 

- 132 

59 

7 1 

— 1 40 

— 1 42 

^8 

09 

1871 

— 2 84 

I I 

- 2 25 

10 

1880 

- I 58 

62 

— 1 48 

33 

1872 

— 2 20 

8l 

— 1 07 

75 

1881 

— I 29 

77 

— 2 17 

82 

’S/i 

- 1 72 

55 

- 1 18 

55 

1882 

- I 72 

7 Ö 

— 2 3 1 

70 

1874 

- 1 75 

79 

— 0 89 

77 







Die folgende Tafel gibt, wie früher für Greenwich, die Resul- 
tate für die Gleichungen der einzelnen Beobachter 


Tafel L. 

Persönliche Gleichungen, verglichen mit. dem Mittel aller 
Beobachter, und absolute Fehler 


Zeit 

Pcisonluhc Gleichung 







Duiohg/t 

Boob | hoi Dm 

voit Dm 

Boob 


Beobachter 


Absolutei Fehlei 


hör 


vei t 


h - 


New co mb 

Tluiion 

Ilall 

Bogcrb 

Abbe 

Fnsby 

Eastman 

Ildtkness 

Stone 

Skumei 

Paul 

Pritchctf 

Poch 

Wmloek 

Holden 


1866—69 
1866 — 69 
1866—67 

1 866— 67 

1 867 — 68 

1 868 — 79 
1868— 77 
1878— 82 
1868 — 72 
1870— 7 s 
1 873 — 82 
i 87s — 80 
1 878 — 79 
x 880—82 
1880-82 

1873 


— O s OÖ2 
4- O 025 

— OOI9 
4-0 IO 3 
-OO39 
4 - O O9O 

4-0 053 

— o 025 

4- O 083 

— o 043 

— O 102 

4-OO46 

-OO95 

— o o()7 
4-0 080 


117 

n8 

82 

43 

T 7 

203 

2 39 

166 

80 

3 1 

55 

74 

9 


- o"8c) 

■ 0 3 ^ 

■ o 27 
* 1 48 

- o 56 

- 1 29 

- o 76 

- <> 3 ö 

- 1 19 

- o 62 

- 1 46 

- o 66 

- 1 ]6 

- I 

- 1 *5 


— 2 04 
4- 046 

— 06] 
4- 1 25 
4- 001 

— 041 
4- 072 
4-014 

— 1 os 

— o 28 

— o 28 

— I 04 

4- o8l 

4- o 66 
4-071 
4-089 


120 

IO9 

86 

45 

12 

iq<) 

186 

5 2 

2 7 

5 * 

165 

77 

34 

57 

65 

12 


i' 39 

364 

3 °* 

476 
2 72 
4 57 
404 
2 92 

4 47 

2 66 
1 82 

3 94 

I 02 

1 §9 

4 43 


1 49 
3 99 

2 90 
478 

3 54 

3 12 

4 2 5 

3 67 

2 48 

3 2 5 

3 2 5 

249 

4 34 
419 
424 
442 


o 90 
03s 

O I I 
0 02 
082 
• 145 

■ OOB 

' O44 

- I 22 

' 0 59 

- 067 

- 0 40 

- 2,27 

- 2 35 

- 001 


Der durchschnittliche Betrag der persönlichen Gleichung ist für 
den horizontalen Durchmesser 0^92 ? für den verticalcn o ,,r ] 1 Wahrend 
die erstcre Zahl identisch ist mit dem für Greenwich gefundenen 
Werth, ist die letztere erheblich kleiner als dort, auch stellt sich die 
Yergleiclning der beiden Durchmesser ansehnlich günstiger als dort, 
indem die Differenzen hör - vert. durchschnittlich kleiner , und unter 
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i 5 Fallen 7 Mal -h und 8 Mal - sind. Die Einstellung des Sonnen- 
randes zwischen Faden ist der Berülirungsheohachtung gegenüber er- 
sichtlich im Vortheil m Bezug- auf Gleichartigkeit der Einstellungen ver- 
schiedener Beobachter und, was 1111 Gegensatz hierzu nicht a priori 
zu erwarten stellt, auch in Bezug auf Gleichartigkeit mit dem Resultat 
der chronograplnselien Durchgangsbeobachtung 

Die Beobachter haben auch hier ausnahmslos die Sonne zu gross 
gemessen, um Beträge von i"5 (New comb v D) oder ["9 (Paul, 
Rock, Wmlock li D) bis 4"8 (Rogers beide Dm) 


Beobachtungen am (' 'arrmgton Transit (trete der 
0, cf oräer Sfermva/i de. 

Der neue Meridiankreis der Radcliffe Sternwarte ist seit 1862 
zu den dortigen Beobachtungen benutzt. Sem Fernrohr hat 5 Zoll 
Öffnung und Fuss Brennweite, engl Maass. Die angewandte 

Vergrosserung ist 142; die Fadenantritte sind immer, so viel zu er- 
sehen, mit Auge und Ohr beobachtet, die Zenithdistanzen an einem 
einfachen Faden eingestellt 

Aus den in den einzelnen Banden der Radcliffe ( )bservations 
zusammengestellten Wertlien finde ich die folgenden Mittel, mit Aus- 
schluss der dort eingeklammerten Zahlen, einer anderen Beobachtung, 
welche 111 beiden Durchmessern stark ab weicht und bei ausserst un- 
ruhigen Bildern erhalten ist, und noch eines verfehlten verticalen 
Durchmessers. 


Tafel M. 


Gorreetionen der Durchgangszeit des Nautical Almanac 



Quirhng 1 

Lnicav 

1862 

— 0*274 33 

1863 

— o s it>8 43 

— 0410 29 

1864 

-0052 97 

— 0398 17 

186s 

— 0 IOI IOO 


1866 

— 0 132 85 


1867 

— 0031 72 


1868 

— 0 020 104 


1869 

— 0 006 5 


1870 



1871 



1872 



1873 



1874 



1875 



1876 




Robinson 

Wickharn 

1880 

4-0*150 1 

— 0*080 1 

1881 

— 0 194 17 

— 0262 13 

1882 

— 0218 19 

— 0236 5 

1883 

— 0 183 19 

— 0085 20 


Main 

- o s o8 6 8 

+ 0 160 1 

4-0251 7 

-+- 0 1 58 4 

Bddiau % 


+ 0 110 3 

— 0*015 63 

Keatmg 

4 - o 109 7 

+ 0 125 91 

- 4 - 0*196 25 

-+-0062 IO 


-+- 0 205 72 

-4- 0 286 5 


4 - 0 202 06 

Bowden 
— 0*001 12 

H Bellamy 
— 0*090 1 

4 - 0 2 Q 9 69 

4- 0 283 84 

4 - 0 262 64 

4-O267 19 


F Bellamy 
4-0*062 12 
-OIO 3 ß 

— o 170 8 
— o 199 81 


— o 145 2 

-0247 7 
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Tafel N. 


Correctionen des verticalen Durchmessers des 

Alinanac. 


Nautical 


1862 

1863 
1S64 
1865 

l8()6 


1867 

1868 
18 OC) 
l8yÖ 

187 1 

1872 

1873 

1874 
'875 
1876 


l880 


1882 

1883 


Quirlme/ 

43 

— i 10 96 

— 040 Q7 

— 1 18 §7 

— 1 50 76 

— ^ °3 97 

-178 5 


| Lik 
'14 36 

I —o''89 29 
— o 74 18 


Lobmson 

— i"8o 2 
+ 016 2 ) 

000 19 

— 046 19 


WidJnnn 
-4-o"40 2 

— o 10 1 ] 

— 032 b 
4- o 36 20 


Main 

4-1 "69 7 

4- 3 00 1 

4-271 7 

- 1 42 4 

Bedient v 


4-0 30 2 

— o "49 64 

Ko atme / 

+236 9 

- 1 85 78 

4-1 "71 24 

— 001 10 


4- 0 20 72 

4- 2 94 5 


4- 0 42 70 

Bau den 

4-0 "27 12 

H Bellamy 
— U84 1 

-h 1 34 74 
4-0 62 99 

4- 1 03 70 
4-057 *9 


F Brilamy 

4- 0 W 20 II 

+ 183 3 

—■OI3 12 
— I 06 83 


— O 98 I 
1 9 ° 7 


Bcohachtungen von 1877 — 1879 sind nicht veröffentlicht viel- 
leicht überhaupt nicht vorhanden 

Im Jahre 1862 sind die Beobachter nicht bei den einzelnen 
Beobachtungen angegeben. Die Differenz Lucas — Quirling ergibt sich 

1 863 — 0*242 G 173 + o"44 G 173 
18(14 —0.34(1 145 +03(1 152 

un Mittel —0*289 H-o'^o 

Unter der Voraussetzung, dass Quirling und Lucas 1862 gleich oft 
beobachtet haben, erhalt man mit diesen Differenzen aus den üben 
angegebenen (Tcsamintmitteln 

1862 Q. -0*129 0 7) -2"34 (18) L. —0*419 (16) — x"94 (18) 
Die Zusammensetzung der ( Ixforder Reihe gestattet nicht die 
vorhin für die Greenwicher und die Washingtoner Reihe angewandte 
Behandlung, sie kann erst weiterhin 111 Verbindung mit diesen letz- 
teren näher discutirt werden Das Vorkommen ungeheuerer persön- 
licher Gleichungen und starker Änderungen der Auffassung ist aber 
ohne weiteres ersichtlich. Für die Durchgangszeit z. B gibt Lucas 
1862 — 1864 ira Mittel die Oorrection —0*409, Keating 1870 1872 

+ 0*204 und 1873 — 1876 +0*281, die Differenz der horizontalen 
Durchmesser dieser beiden Beobachter betragt also, für zwei 1 1 Jahre 
von einander abstehende Epochen, 10"! 

Lucas bietet den interessanten, abgesehen von dem unverbürgten 
Todd’sclien Eall der Greenwicher Reihe ganz allem stehenden Fall dar, 
dass die Sonne durch Durchgangsbeobaclitungen zu klein gemessen 
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ist, indem der absolute Felder des eben angegebenen Mittels — i "3 7 
betragt 

Keatmg dagegen bat in den beiden Perioden, welche für diesen 
Beobachter anscheinend zu unterscheiden sind, den horizontalen Durch- 
messer 7"4Ö bez 8"57 zu gross gefunden (vorher m Greenwich durch 
Registrirbeobachtungen 4" 50 zu gross). Es ist von Interesse zu unter- 
suchen, ob ein so ungeheuerer Auffassungsfehler unter verschiedenen 
Umstanden der Beobachtung constant ist oder nicht Ich habe des- 
halb für die Iveatmg’sche Reihe Jahresmittel aus denjenigen Werth on 
allem gebildet, welche ohne Note aufgefuhrt werden, und die Ab- 
weichungen der mit Noten versehenen Wertlie von diesen Mitteln 
aufgesucht Diese Noten bieten sehr mannigfaltige Combmationen , 
werden dieselben so weit als möglich in die drei Kategorien gebracht 
Bilder schwach; unruhig, sehr unruhig, so ergeben sich folgende 
Mittelwerthe 




Relative 

Abweichung dei 

beobach- 



Beoba chtungen 


toten Durcligaiigszeit 



ohne Note 

Bild 


Bild 

Bild 




<i.chw ach 

unruhig 

sein unri 

uhig 

1870 

- 4 - 0 S 2 OI 20 

. . 

• 


— 0 S 025 

5 

1871 

-4- 0 182 24 

— O s 025 

15 

-4- 0 S 0 1 2 7 

-4-0 12*2 

l 9 

1872 

■4-0215 31 

-0 103 

1 1 

— OOI7 9 

-4-0 21 1 

10 

1873 

+ 0310 47 

— O OQ2 

12 


4- 0 022 

8 

1874 

+ 0275 54 

— O 048 

1 1 

•4-0039 9 

+ 0 1 1 3 

8 

1875 

-4- 0 2Ö0 52 

— O 09I 

7 


-4-0 152 

5 

1876 

-4- 0 254 16 

— O 086 

3 






— o s o6o (59) 

4- 0 S 0I I (25) 

-4- o h 1 1 2 

(55) 


Keating hat also den Durchmesser bei schwachen Bildern kleiner, 
bei unruhiger Luft grosser beobachtet, um Betrage, deren Berück- 
sichtigung in Anbetracht der relativ grossen Zahl der gestörten Beob- 
achtungen notliwendig erscheint Bei den übrigen Beobachtern ist 
zu einer entsprechenden Reduction kein Anlass, da dieselben nur 
selten Vermerke gemacht haben, Becliaux scheint allerdings bei un- 
ruhigem Bilde gleichfalls erheblich grosser beobachtet zu haben, lallt, 
aber überhaupt, aus der weiteren Untersuchung aus Man erhält nach 
Ausführung der Reduction für Keatmg die folgende Reihe der Corree- 
tionen der Durcligaiigszeit für normalen Luftzustand: 

1870 + 0*174 1873 -ho s 296 

1871 +0 187 1874 -4-0279 

1872 -4-0 195 1875 +0260 

1876 -4-0276 

Der Gegensatz zwischen den beiden Gruppen wird durch diese 
Reduction noch verschärft Die Ursache desselben ist möglicher Weise 
ein Eingriff in das Instrument gewesen, 1873 Januar 24 wurde nämlich 
das Objectiv abgenommen, zerlegt und gereinigt, und ist vielleicht 
seine Stellung gegen das Fadennetz nach dem Wiederansetzen weniger 
correct geworden — nachdem schon am 31 December 1872 ein ver~ 
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geblielier Versuch gemacht worden war, das Objectiv heraus zu be- 
kommen, wobei nach den Durchgangszeiten zu urtlieilen der Focus 
schon verändert sein mochte Die beobachteten verticalen Durchmesser 
machen diese Erklärung mdess wieder zweifelhaft, zwischen 1872 und 
1873 erscheint zwar cm gut eorrespondirender Sprung, im Gesammt- 
mittel der zweiten Gruppt' sind die verticalen Durchmesser aber nur 
o"42 grosser, wahrend der Zuwachs in den horizontalen i"34 betragt 
Auch findet sich ein eben so grosser Sprung 111 den horizontalen Durch- 
messern bei Quirlmg von 1866 auf 1867, ohne dass eine Änderung am 
Instrument angezeigt wäre, und die noch grossere Differenz zwischen 
den beiden Jahresmitteln für Becliaux wird durch eine Betrachtung 
der Monatsmittel ganz ersichtlich auf schwankende Auffassung zuruck- 
gefiihrt. 

Die in Oxford beobachteten Durchmesser selbst werden, wenn 
zur Verwandlung der (Jorreetionen der Durchgangszeit der hier wieder 
im Durchschnitt innerhalb 0 05 zutreffende Factor 14.4 angewandt wird 


Tafel 0. 



I101 

VPlt 

h — 11 

Beob 

hoi 

VOlt 

h — v 

Beob 

hoi 

veit 

h — v 

Beob 


3 2 ' 

3 2/ 





3 2 ' 




32' 

3 2 ' 






Q 

iw 1mg 




Lu tat 

16 







1 Sf>2 

I w 82 

I "34 

h-o"48 

17 18 

3 1 ' 

5 /q 

1 74 

-409 

18 






.863 

1 26 

2 35 

— 1 oq 

43 43 


5778 

2 79 

-5 01 

29 

2Q 






1864 

2 93 

2 58 

4 “° 35 

97 9 <> 


57 95 

294 

M( 

-4 99 

17 

iS 






1865 

223 

33» 

— 1 05 

100 ()7 

3 2 ' 

2 "44 

5"37 

- 2 /, 93 

8 

7 






1 866 

1 78 

2 50 

— 0 72 

8587 


598 

6 t>8 

— 0 70 

1 

1 






1867 

3 2 3 

2 18 

-+- 1 05 

72 70 


7 2 9 

639 

4-0 qo 

7 

7 






1868 

3 39 

2 65 

+ 074 

10497 


5 9 6 

2 26 

+ 3 7 ^> 

4 

4 

3"46 

Bethaux 

63 

64 

1869 

3 59 

1 90 

4- 1 69 

5 5 


5 2 6 

398 

4- 1 28 

3 

2 

3 19 

4-0 27 

1870 

6^19 

h 

5*39 

Cent mg 
-+- o"So 

25 24 


5 2 5 

6 04 

-079 

7 

9 

548 

1 83 

+365 

9 1 

78 

1871 

6 37 

388 

4- 2 49 

72 7 2 


4 57 

3 6 7 

4-0 90 

10 

IO 






1872 

6 49 

4 IO 

+ 2 39 

66 70 


780! 

6 62 

+ 1 18 

5 

5 


x Bellamy 



1873 

7 94 

5 02 

-f- 2 92 

6974 







4"57 

3** 

4-0 09 

12 

1 1 

1874 

770 

4 3 ° 

+ 340 

8499 







2 20 

551 

— 3 3 1 

3 

3 

1875 

742 

4 7 1 

4-271 

64 70 







1,15 

3 55 

— 2 40 

0 

12 

1876 

765 

4 2 5 

4- 3 40 

19 iq 







0 81 

2 02 

— 1 81 

81 

83 

Robimton 




Widcham 




Bovcden 



1880 

5"&4 

i"S8 

4- V'q 6 

I 2 

3 2 ' 

2 "53 

4"o8 

- *"55 

1 

2 

3" 6 7 

3 95, 

— 028 

1 12 

12 

1881 

0 89 

334 

— 2 95 

I723 

3 i 

59 9 i 

3 58 

- 3 ß 7 

*3 

l l 


Ji Bellamy 



1882 

0 54 

368 

-3 *4 

*9 19 

3 2 

0 28 

3 36 

— 3 08 

5 

0 

x "59 

2 70 

— in 

2 

1 

1883 

1 04 

3 22 

— 2 18 

19 19 

2 46 

4 04 

— 1 58 

20 

20 

0 12 

1 78 

— 1 66 

7 

7 


l)r. Hdßer's Resultate der Neuchdteler Sonnenbeobachtungen 

von 1862—1883. 

Dr. Hilfiker gibt in seiner «Premiere Etüde sur les observations 
du diametre du Soleil faites ä l’Observatoire de Neuchätel de 1862 


Auwhitb 


5 
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ä 1883« S. 13 eine Zusammenstellung der Jaliresmittel der auf den 
Aequator und mittlere Entfernung reducirten Durehgaiigszciten nelist 
der Zahl der zugehörigen Beohachtungen Dieselben riiliren von 8 ver- 
schiedenen Beobachtern her, und sind für 6 Jahre die angegebenen 
Resultate gemischte aus den Messungen mehrerer Beobachter (einmal 
von 3 , sonst von 2) Da eine zweite Zusammenstellung (S. 1 4) die 
Zeitgrenzen, innerhalb welcher jeder Beobachter gearbeitet hat, und die 
Gesammtzalil seiner Beobachtungen angibt, kann die Zahl der auf jedes 
jener 6 Jahre entfallenden Beobachtungen jedes einzelnen Beobachters 
wieder ermittelt werden, abgesehen von einem die Vortheihing der 
Beobachtungen von Hirsch, Schmidt und Becker auf <lio Jahre 18(14, 
1871 und 1874 betreifenden ganz unerheblichen Zweifel. Auf die 
kurze dritte Periode von Hirsch, 1874 April 23 — Mai 28, sollten 
nach der Tafel der monatlichen Durchschnittszahlen (S. 7) 22 Beob- 
achtungen entfallen Die Gesammtzalil der Beobachtungen von 1874 
ubertrifft die durchschnittliche jährliche Anzahl aus der ganzen Reihe 
etwas; andererseits hegen die Beobachtungszahlen für Hirsch, um 
einiges mehr, unter dem Durchschnitt, ich habe deshalb angenommen, 
dass auf diese Periode 20 Beobachtungen fallen Der mögliche Fehler 
dieser Zahl kann nicht in’s Gewicht fallen, und nach ihrer Festsetzung 
werden alle Beobachtungszahlen bekannt Mit Hülfe derselben können 
dann die Einzelimttel genähert, wiedergefunden werden. 

Prof R. Wolf hat in seinen »Studien über die von Ihm. Dr 
Hilfiker berechnete Neuenburger Reihe von Sonn enra dien« in Nr. LXI 
seiner »Astronomischen Mittlieilungen« die von Dr Hiltiker abgeleiteten 
und ihm mitgetheilten Nittel iur alle einzelnen Monat,! 1 der Periode 
August 1 862 — December 1883 zusammcngestcllt. Hierdurch wird es 
gleichfalls ermöglicht, die von Dr. Hilfiker vermischten Beobachtimgs- 
resultate wieder angenähert richtig zu trennen, indem man für die 
fehlenden Beobachtungszahlen die nach der Tafel S 7 geltenden 
Durclischnittswerthc emsetzt 

Auf diesen Wegen habe ich die folgende Tafel der Jahres re, sulfate 
erlangt, die ich an Stelle der Hilfiker’schcn zu setzen vorziehe, weil 
jeder weiteren Verwendung dieser Beobachtungen eine Untersuchung 
über die persönlichen Gleichungen der Beobachter notliwendig vor- 
angehen muss 

Tafel P. 

Beobachtete horizontale Durchmesser 

Husch 

1862 32' 2*40 41 

1863 3 33 134 Schmidt 

1864 35 81 > 32' 4" 3 si? 

1865 2 79 164 

1866 3 21 I73 
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Ihrsdi Sdnmdt 


1867 



3 2 ' 2 "55 

i 74 




1868 



2 46 

104 




QC GO 

0*0 



1 98 
* l 7 

l 9 A 

164 


Bet kt 

ms? 

1S7I 



OS 

< 3 7 " 

3 2 ' 

2 '4 

1872 






2 37 

1G8 

1873 



b tan 

: 


3 21 

156 

1874 

32' 4"C. 

20? 

G 3 9 

1 1(3 


4 2 

38? 

187s 



249 

184 




1876 

G) utzmadm 

8 12 

160 


Meyet 

1877 

3 ‘ 2 3 9 

U 9 

47 

2Q 

3 2 

3 54 

28 

I878 

3 45 

167 


-Boy 




187t) 

4 20 

l 75 

Legt and - 


lidßk 


1880 

4 9 

26 

3 2 ‘ 3 3 

1 38 


et 

l88l 




152 

3 2 

5 5 

29 

1882 






3 84 

130 

1883 






3 57 

158 


Die nur auf o"i angegebenen nalierungsweise ermittelten Werthe 
werden meist bis auf o"i oder o"‘i mit den unbekannten richtigen 
Mitteln übereinstimmen 

Die Öffnung des benutzten Merz’sclien Fernrohrs betragt nach 
Dr. Hilflker’s Angabe 4*/ 4 P Zoll bei 6 Fuss Brennweite; das ange- 
wandte Ocular vergrossertc 200 Mal oder etwas mehr und die An- 
tritte wurden registnrt. Declmationen sind nicht, beobachtet 

Die Durchmesser sind auch 111 diesem Falle durchweg viel grösser 
beobachtet als am Heliometer Die Mittelwerthe für die einzelnen 
Beobachter, nach der Zahl der Beobachtungen genommen, sind nach 
Dr. Hilfiker’s Tafel 

1 In sch ^ 2,7(3 15 Kelilei 4 - 4 " 2 i 

Schmidt 2^4 1091 i * » -+-322 

Bookci 2 82 470 * « •+■ 3 7° 

Franz ] iS 4^0 ” " - + " 4°3 

Meyer ] 54 28 •> ■> ■+■ 4 4 2 

Giutzmarhei 393 487 » « _h 4 ^ 1 , 

Lp&i <md-Koy 3 18 310 » « +406 

riiHiker $87 317 * » •+*4 75 

Das Mittel ist, mit. Gew '/ 4 für das Meyer’sclie Resultat, 32' 3"24 
nach 3468 Beobachtungen (4"! 2 zu gross) und die durchschnittliche 
Abweichung der 8 Beobachter hiervon = o"4 1 , ihre Übereinstimmung 
also ungleich grosser als die der Greenwicher, Washingtoner und 
Oxfordcr Beobachter Es wird diess zum Theil an der sehr grossen 
Zahl von Beobachtungen liegen, welche dieselben sammtlicli, nnt 
Ausnahme von Meyer, angestellt haben 

Die vorstehenden Zahlen bedürfen indess noch zum Tlieil erheb- 
licher Verbesserungen, um die jährliche Ungleichheit zu berücksich- 
tigen, welcher die Beobachtungen an dem Neuchateler Instrument 
in hervorragendem Maasse unterworfen sind Indem ich die Erörte- 
rung dieses Gegenstandes selbst weiter unten vornehme, beschränke 
ich mich liier darauf, die Abweichungen des von Dr Hilfiker S 3 
als Mittel aller Beobachtungen angegebenen Durchmessers 32' 3^02 
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von den monatlichen Wertlien des Durchmessers nach der Tafel S. 8 
als Reductionen anzubringen; dabei muss, weil die Beobaclitungs- 
zahlen im Einzelnen nicht bekannt sind, überall die gleiche Vcr- 
theilung der Beobachtungen angenommen werden, wie sie die Tafel 
S 7 anzeigt — — die übrigens, um mit der Tafel S. 8 m Übereinstim- 
mung gebracht zu werden, einiger hier vorgenommenen Berichtigungen 
bedarf Es ergibt sich auf diese Weise folgende 


Tafel Q. 

Beobachtete horizontale Durchmesser, befreit von der 
jährlichen Ungleichli eit, 

Ilmrh 

1862 32' 2"34 41 

1863 3 32 134 

1864 3 5° 8* 

1865 

1 866 

1867 

v 1868 

1869 

1870 

1871 

1872 

‘o 73 

•* 1874 5 06 20 

1875 

1876 Grutsmadur 

1877 3 a 3 95 nt) 

1878 344 167 

1879 4 ‘9 175 

1880 4 17 2t) 

1881 

1882 

1883 


Eine zusammenhängende Behandlung dieser sich zunächst, in ein- 
zelne Gruppen auflösenden Reihe kann gleichfalls erst im Anschluss 
an die Greenwicher und Washingtoner Beobachtungen erfolgen. 


Die folgende Tafel enthält zunächst eine Zusammenstellung der 
Jahresresultate für Grccnwicli und Washington in unmittelbar ver- 
gleichbarer Form. Für Greenwich sind an die oben (S j 067, 1 072) gege- 
benen Jahresmittel noch die Reductionen auf das Mittel aller Beob- 
achter nach S 1076 angebracht und die mlucirten Correctionen zu 
dem Werth 32' 3 "64 hinzugefugt. Für Washington waren die S. 1083 
zusammengestellten Correctionen als bereits für das Mittel aller Beob- 
achter gültig unmittelbar an den Werth 32' 4/00 anzübrmgen 

Erklärung der letzten Columnen der Tafel folgt weiter unten. 


Schmidt 
32' 4*27 51 

2 78 1 64 

3 20 17T 

2 54 174 
245 104 
1 97 194 
1 16 1Ö4 
o 48 67 

Franz 

3 a 3 94 
245 184 

3 1 1 160 
4.O9 2Q 

Legrand - Roy 
3 a 339 158 

3 08 152 


Becker 

32' 2" 40 108 

2 37 if)8 

3 21 156 
387 38 

Meyer 

32 3 8t) 28 


Hi I ft k ei 
32 5 iS 29 
383 1 30 
j.50 158 
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Tafel R 
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2 3 * 
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228 
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70 
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93 
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Die Differenzen der auf den Leiden Sternwarten beobachteten 
Durchmesser sind. 
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Die Zalil der Beobachtungen ist m den yersclnedenen Jahren sehr 
verschieden, abgesehen aber auch davon, dass sie nicht unmittelbar 
das richtige Maass der relativen Genauigkeit gibt, ist. es überflüssig 
auf dieselbe bei einer Mittelbildung Rücksicht zu nehmen, weil sie 
überall gross genug ist. um die zufälligen Fehler der Jahresresultate 
sehr klein zu machen, mit, Ausnahme des Jahres 1871 Erhalt lur 
dieses Jahr die Vergleichung das Gewicht I /_ 4 , so werden die Mittel 

Greenw. — Wasli hör Dm. — o"4o, vert Dm — o"2 5 

und die durchschnittliche Abweichung einer einjährigen Differenz von 
diesen Mitteln für den horizontalen Durchmesser o"2 9 und für den 
verticalen o"34, wonach der mittlere Fehler eines Jahresresultats 
einer der beiden Sternwarten auf +o"i r ] bez. * o"3 1 zu schätzen wäre 
Mit den mittleren Differenzen — o"4o und — o"2(> (versehentlich 
statt — o"2 5 genommen) sind nun die Washingtoner Wertlie auf 
Greenwich reducirt und darauf die Mittel, hier nach der Zahl der 
Beobachtungen, gebildet, welche in den letzten Golumnen der vor- 
stehenden Tafel bereits angegeben sind 

Das Mittel aus den 3 3 schliesshchen Jahreswerthen für den 
horizontalen Durchmesser ist 32' 2"oi, das Mittel für den verticalen 
32' 2^72 Die folgende Tafel gibt für die einzelnen Jahre die Ab- 
weichungen von diesen Mitteln und die Abweichung der beobachteten 
Differenzen hör —vert von ihrem Mittel — o"(i5 


Tafel S. 
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Die m dieser Tafel zunächst auffallende Erscheinung ist die fort- 
schreitende Verkleinerung der verticalen Durchmesser Bildet man 
fi Theilmittel , so ergibt sich die Abweichung von dem mittlern Werth 
der ganzen Reihe 


1851 — 56 

4- o"/6 

Ep 18540 uln ’ 

K<»hh i i 4 -o"ig 

1857 — Öl 

4- 0 19 

18 so 5 

-0 15 

1862— 67 

4-012 

1865 6 

4-001 

1 «O8-73 

” 0 25 

1871 0 

— 0 07 

1874—78 

— 0 

187(1 5 

4- 0 07 

1870-83 

— 0 64 

1881 5 

— 0 o (5 


wonach die anscheinende Verkleinerung mit grosser Regelmässigkeit 
vor sich gegangen ist Setzt man ihren jährlichen Betrag = o"o42, 
so bleiben für die (> Epochen die nebenstehenden Fehler übrig-, 
die Vergleichung der einzelnen Jahrgänge mit dieser Annahme gibt 
bereits die obige Tafel m den (Alumnen v' — beob. vert Durchm. 
-(•42' 2 "7 2 - - o"o 1 2 ( / — 18(17 5 )| mul h — r' Der durchschnittliche 
Betrag der r' ist o" 1 4 , \ lei kleiner als nach der Vergleichung zwischen 
Greenwich und Washington die durchschnittliche Unsicherheit der Jahrcs- 
werthe zu veranschlagen ist, die Beobachtungen der verticalen Durch- 
messer werden also durch die Einführung eines durch die 33 Jahre hin- 
durch der Zeit proportionalen Gliedes erschöpfend ausgeglichen 

Die horizontalen Durchmesser zeigen keine oder nur eine ganz 
geringe und im Zeichen derjenigen des verticalen Durchmessers ent- 
gegengesetzte fortschreitende Veränderung, die Mittel der Abweichun- 
gen für 3 elfjährige Perioden sind 

i8si— < ü — o"os 

1801—72 —006 

1873 -83 +0 11 

Ohne das letzte Jahr wurde die dritte Gruppe nur ■+■ o"03 geben. 
Diese bei dm* Theilung der ganzen Reihe in drei gleiche Stucke sich 
ergebende Ausgleichung innerhalb dm* einzelnen Abteilungen ist aber 
zufällig, indem die Ool. »lior.« der obigen Tafel sehr deutlich vier 
ungleiche Gruppen von verschiedenem Verhalten aufweist, und die 
Vergleichung mit einem einzigen Mittelwerth abgesehen von diesen 
Zeichenfolgen auch in der Grösse dev Abweichungen, deren Durch- 
schnittsbetrag o"2 5 wird, nicht völlig befriedigt. Man erhalt 
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1851 — 63 13 J nnttl Abw — o"io 

1864 — 68 5 » » » -4-025 ( mlt ^ ew ■+-° , ' 2 3) 

i86q — 76 8 » » » —021 (mit Gew —022) 

1877 — 83 7 » « » -4- o 27 (mit Gew -4-022, ohne 1883 4-0" 16) 

Die Annahme von Sprüngen zwischen den einzelnen Perioden, bei 
Constanz des Durchmessers innerhalb jeder Periode, genügt voll- 
kommen zur Darstellung der Beobachtungen, denn die Vergleichung 
mit den aufgefulirten vier Mitteln lasst nur eine durchschnittliche 
Abweichung von o"i 7, oder mit Ausschluss des mit einem unge- 
wöhnlich grossen und unzweifelhaft, wie noch weiter zu erörtern sein 
wird, nur den Beobachtungen zur Last fallenden Fehler behafteten 
Resultats für 1883 (Vergleichung in Col. h' der obigen Tafel) 0U4 
übrig 

Die Übereinstimmung der von den Differenzen zwischen den vier 
Gruppen befreiten horizontalen Durchmesser mit der ausgeglichenen 
Reihe der verticalen Durchmesser (Col. 7 / — V) ist noch näher, als 
nach Vorstehendem zu erwarten, indem der Durch Schnitts werth einer 
Differenz nur o"i6 ist (ohne 1883); sofern der 111 dieser Vergleichung 
sich ergehende Überschuss an Genauigkeit, wie es namentlich für den 
Anfang der Reihe 111 der That der Fall zu sein scheint, mehr als 
bloss zufällig ist, weist er darauf hm, dass ein Tlieil der beobachteten 
Schwankungen von Jahr zu Jahr dadurch verursacht ist, dass die 
Beobachter die Sonnenscheibe wirklich in veränderter Grosse gesehen 
haben, sei es 111 Folge von Änderungen der Focalberichtigung , oder 
von Differenzen in dem mittlern Luftzustande oder aus noch anderen 
Ursachen 

Es ist nun zu untersuchen, ob die 111 der 33jährigen Beobachtungs- 
reihe ersichtlichen Schwankungen 111 einer Beziehung zu den Vorgängen 
auf der Sonnenobertiache und den nachgewiesener Maassei 1 damit zu- 
sammenhängenden Erscheinungen stehen. Zu diesem Behuf gibt die 
obige Tafel Hrn Wolfs »Relativzahlen« für den Fleckenstand 1 und 
ihre Abweichungen von dem Mittel der 33 Jahre 474, ferner die 
von Hrn Wolf bestimmten Jahresmittel der täglichen Amplitude der 
magnetischen Variation 2 und ihre Abweichungen von dem 33 jährigen 
Mittel g'oß Die Änderungen des Fleckenstandes und der Amplitude 
der Variation correspondiren nach Hrn Wolfs Untersuchungen sehr 
genau, derart dass einer Änderung Ar der »Relativzahl« eine Änderung 
der Amplitude Ar = o 045 Ar entspricht Ich habe daher die heulen 
unabhängig von einander abgeleiteten Reihen zusammen mit dem Durch- 
messer zur Vergleichung gezogen, um dieser Vergleichung grössere 
Sicherheit als durch Anschluss an eine einzelne der beiden Reihen 


1 Astron. Mitth XXXIV LXI. 

2 Astron. Mitth LX] , ergänzt nach Astr. Nadir 2437, 2533, 2621. 
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zu verschaffen. Die Col »Vergleichszahl« der obigen Tafel enthält, 
die Werthe 


1 ^ Rel. -Zahl —47.4 

2 ( x 00 


(Ampi. Magn. Yar 



welche den Werth en hör und vert.. bez. v' gegenuberzustellen sind. 

Es ist nun auf den ersten Blick auffallend, dass sehr über- 
wiegend und anscheinend regelmassig positiven Werthen der Ver- 
gleich szahl negative Abweichungen der horizontalen Durchmesser, 
negativen Werthen positive entsprechen; m 20 Fallen ist das Zeichen 
entgegengesetzt und nur m 13 Fallen, von welchen etwa die Hälfte 
zudem auf ganz kleine absolute Werthe trifft, gleich Auf den ersten 
Blick scheinen also die neueren Greenwicher und Washingtoner Beob- 
achtungen die Folgerung zu bestätigen, welche Hr Wolf aus der 
Maskelyne’schcn und Hr Hilfiker aus dei Neuenburger Reihe der 
horizontalen Durchmesser gezogen hat, dass 111 fleckenarmen Jahren 
der Sonnendurchmesser grosser sei als in fleckenreiclien 
Stellt man die Gleichungen auf 

Abw des lior Durclun. = x + y • Vgl. -Zahl 
und lost dieselben auf, indem man für die Jahre mit Bestimmungen 
von Greenwich und Washington doppeltes Gewicht. (1870 Gew i'/J 
annimmt, so erhält man aus der ganzen Reihe 

x — o"o 0 y== — o" 287 Gew. 6.20 m F ±o"i32 

’Xpff wird durch Einführung von y von 3 82 auf 3.31, m. F für Gew 1 
von ±o"34 5 auf =t Q"^‘i r ] reducirt, wonach der Werth von y etwas 
mehr als das Doppelte seines m F betragen wurde 

Allein die erreichte Darstellung ist nicht, entfernt mit der bei der 
früheren Annahme von vier für sich bestehenden Gruppen stattfin- 
denden zu vergleichen, da bei dieser nur 1 93, m. F für Gew 1 

±o" 258 (ohne 1883 sogar nur 1.43 und ±o"22Ö) beträgt. Auch wird 
die hergestellte Verbindung dadurch als eine unnatürliche gekenn- 
zeichnet, dass die verschiedenen Abtlieilungen der ganzen Reihe ein- 
ander widersprechende Resultate ergeben, aus den drei Dritteln wurde 
man nämlich erhalten. 


1851 — r 8 6 1 x — — o"o5 y = — Gew. 1 11 uiF ±o"3iij 

1862-1872 -»-003 —0.500 » 273 o 198 W”;" 

1873—1883 +0.11 +0137 » 1.11 0310) 9 

Es ist also thatsächlicli nur die mittlere Gruppe, welche für einen 
Zusammenhang der Durchmesser mit dem Fleekenstande spricht, wäh- 
rend sie vermittelst der grossen gerade innerhalb ihres Bereichs vor- 
kommenden Cocfficienten rechnungsmassig das Gesammtresultat über- 
wiegend beeinflusst. 
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Noch mehr wird das wirkliche Verhalten der beobachteten Durch- 
messer und der thatsacliliche Mangel an Parallelismus ihrer »Schwan- 
kungen mit denjenigen des Fleckenstandes durch eine graphische 
Darstellung (s. Taf XVI) verdeutlicht. Man kann die beobachteten 
Werthe der horizontalen Durchmesser, »statt, sie m die vier inner- 
halb einer Amplitude von o"45 schwankenden Gruppen werthe zusamincn- 
zufassen, auch durch eine Curve ausgleichen, welche, von Beginn der 
Reihe an aufsteigend, ein 

Maximum (-+- o" 1 6) 18538 

Minimum (— o 30) 1862 3 

Maximum (+0.30) 186(13 

Minimum (—0.34) 1871.5 

gibt, von da bis zum Ende der Reihe aber beständig a, ulsteigt, und 
1 5 1 übrig lasst — so dass die Darstellung mit derjenigen 111 
vier Gruppen gleichwertlug ist Curvcn für die Sonnenlleeken, die 
magnetische Variation und die angenommenen » Vergleich, szahlen« 
gehen aber 



Sonnenflekken 

Magn Yai 

Vgl -Zahl 

Maximum 

00 

00 

1 848 

Minimum 

1856.1 

1857 0 

1856 5 

Maximum 

1 860.2 

0 

0 

00 

1 86 0 1 

Minimum 

1 867 1 

cc 

CI 

6- 

UD 

OO 

Maximum 

1870 7 

00 

C 

u- 

GC 

Minimum 

1878.5 

1— 1 

oc 

00 

1878.5 

Maximum 

(1883 9) 


Für die beiden ersten Drittel der Reihe findet also eine Goincidenz 
dei Epochen statt, die man allerdings für nahe zu halten geneigt» 
ist, wenn man nur die absoluten Zeitunterschiede betrachtet; indes, s 
ergibt sich durchaus das Gegentlieil, wenn man diese Unterschiede 
mit dei Dauer einer Periode oder ihrer heulen Zweige vergleicht. 
Die Zunahme der Vergleichszahlen hat 111 den beiden ersten Perioden 
3.6 bez 3 8 Jahre gedauert, dagegen die, wie ich nicht zweifelhaft, 
bin nur anscheinende und zufällig- correspondirende , Abnahme des 
horizontalen Durchmessers 8 5 bez 52 Jahre, und die zwischen- 
liegende Abnahme der Vergleichszahlen 7 1 Jahre, die Zunahme des 
Duichmessers 4 0 Jahre In der dritten Periode endlich hört auch 
aller Anschein eines correspondirenden Ganges auf und die beob- 
achteten Durchmesser haben bis zum Ende ohne Anzeichen einer 
sich vorbereitenden Umkehr, bereits 12 Jahre lang, zugenommen 
Es ist aus der Ansicht der auf Taf XVI nebeneinander gelegten 
Curven zu entnehmen, dass man einen etwas bessern Anschluss der- 
selben an einander erzielen kann, wenn man aus den beobachteten 
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horizontalen Durchmessern noch ein der Zeit proportionales Glied 
elimmirt. Setzt man 

Abw. des hör Dm. - x ~h y • Vgl. Zahl + • (t — 1867.5) 

10 

so erhält man 

x =z — o"o2 y=.— o"26g Gew 573 m. F z±=o // i34 
-z -- -{- o 069 » 39 °3 » =±=0.052 

3 i2, m. F. Gew. 1 = =±=0^3 22. 

Da die mittlere Schwankung des Fleckenstandes von Maximum 
zu Minimum, in den »Relativzahlen« ausgedruckt, 100 beträgt, wurde 
der für y gefundene Werth besagen, dass der Sonnendurchmesser zur 
Zeit des Fleckenmaximums 0^27 kleiner wäre als zur Zeit des Mini- 
mums. Hr Wolf wollte den Unterschied aus Lmdenau’s Zahlen für die 
Maskelyne’sclie Reihe — — 2" 14 finden 1 , acht Mal so gross als das 
rechnungsmassige Resultat der neueren Greenwicher und der Washing- 
toner Beobachtungen des horizontalen Durchmessers. 

Hr Wolf hat, bei seiner eben erwähnten, weiterhin näher zu 
besprechenden Untersuchung, eine bessere Übereinstimmung zu er- 
zielen geglaubt, wenn er den in einem Jahre beobachteten Durch- 
messer mit dem Fleckenstand des folgenden Jahres in Beziehung 
brachte. Im vorliegenden Falle wurde durch die Annahme eines 
solchen Phasenuntersehiedes nichts gewonnen werden, das Verhaltniss 
der Zahl der »günstigen« Falle zu den ungünstigen würde sich sogar 
verschlechtern (überhaupt wieder 20 — Zeichen des Products Abw. d 
Dm, X Vgi Z gegen 13 + Zeichen statt 22 gegen 11 ohne Phasen- 
unterschied, aber 15 gegen 9, statt 16 gegen 6 ohne Phasenunter- 
schied, unter den Fallen, wo die Vergleichszahl o 05 und die Ab- 
weichung o"o5 ubersteigt) Überhaupt scheint es mir nicht gerecht- 
fertigt, hier einen Phasenuntersehied, wie er sonst bei zusammen- 
gehörigen Erscheinungen wirklich vorkommt, heranziehen zu wollen, 
nachdem festgestellt ist, dass zwischen der Sonncntleckencurve und 
der Gurve der Amplitude der magnetischen Variation kein Pliasen- 
untersclned besteht Es wäre sonst sehr wohl denkbar, dass die 
Wirkungen einer im Sounenkorper thatigen Kraft, welche Ausdehnung 
oder Zusammenzicliung seiner Oberfläche zu Wege brachte, sich erst 
erheblich spater 111 den Flockenerschemungen wiederspiogelten, es ist 
aber schwerlich eine auch nur annähernd vergleichbare Verzögerung 
in der Beeinflussung des magnetischen Zustandes der Erde durch 
solche Kräfte Wirkungen denkbar. 


1 Astr Math XXXIV, 161. — Nach der alteren Wölfischen Rechnung über 
dieselbe Reihe (ebendas 8 160) sollte der Unterschied gar — 4" betragen 


6 * 



44 Sitzung der physikalisch- mathematischen (.'lasse vom 2 Deccmber [1098] 

Taf XVI enthält auch eine Darstellung der Abweichungen (V) 
der auf 1867.5 reducirten verticalen Durchmesser von ihrem Mittel. 
Obwohl diese Abweichungen ausserst klein sind, vermag man dennoch 
eine sehr regelmässige Curve daraus zu construiren, welche für die 
beiden ersten Perioden eine auf den ersten Blick recht auffallende, 
aber aus den oben bei Erörterung der h'—o angegebenen Ursachen Ins 
zu gewissem Grade nothwendig folgende Übereinstimmung - mit der 
Curve der horizontalen Durchmesser zeigt, ausserdem aber sich, im 
Gegensatz zu den horizontalen Durchmessern, in der dritten Periode 
gleichförmig genug fortsetzt. Dieselbe gibt 

Max. 1851 5 -t-o"4o Mm 18603 - o"34 
18660+005 18721 — 021 

1875.5 +0.14 1883 1 - 0 07 

und redueirt Xp vv auf den Werth 1.29 

Durch Rechnung findet man, wenn 

v' = x l + xj l -Vgl -Zahl 
gesetzt wird, aus der ganzen Reihe 

^1 = 0*00 3% = — o"i 5 8 m.F *o"o 9 i (Xpff= 1 59 m F G. 1 ± o"22 7 ) 

und aus den drei Dritteln 

1851 — 1861 o"o4 2/1 = — ^"246 m F.±o"228 

1862 — 1872 — 0 03 — 0.132 o 145 

1 873 1 883 +001 — 0.098 0 227 

wo sich wieder die schöne Übereinstimmung aller Stucke der Reihe 
zeigt, aber das Gesammtresultat für y, seinen m F noch nicht um o"i 
ubersteigt und die Einführung dieses Coefficienten überhaupt nur rech- 
nungsmassig eine bessere Ausgleichung ergibt Ohne dieselbe hat man 
den m F. für Gew 1 kaum grösser ± o"2 34 (Xpv'v'—i 75) 

Eine Ausgleichung in der Form 

»'=*« +y, -Vg- 1 - Zahl + ;,.(*- 1867 5) 

wurde ergeben 

aij = + o"o i y,-- o"x 7 o±o"o9o s t = - o"o48 * o"o 3 6 

m. F Gew 1 =-= o"2 24. 

Das Mittel der Amplituden für die errechneten Änderungen beider 
Durchmesser würde, mit Rücksicht auf die m F, o"2oi werden, 
d. i der elfte Theil der oben angeführten Wolf’sclien Zahl. — 

Das Resultat der bisherigen Untersuchung ist zusammengefasst 
folgendes. 

Die m Greenwich 1851—1 883 und Washington 1 866 — 1 882 beob- 
achteten horizontalen Sonnendurchmesser zeigen Schwankungen der 
Jahresmittel, welche eine ganze Amplitude von nahe '/ 2 Bogensecunde (bei 
Zusammenfassung m vier Gruppen) oder bis 2 / 3 " (nach der graphischen Aus- 
gleichung) erreichen Es genügt zu einer Darstellung der Jahresmittel 
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innerhalb der Grenzen ihrer Unsicherheit, anzunehmen , dass die Ände- 
rungen von Gruppe zu Gruppe sprungweise emgetreten sind; gleicht 
man dieselben jedoch so aus, dass die Übergänge allmählich stattiinden, 
so erhalten die ausgeglichenen Werth c für die grossere Hälfte, vielleicht 
zwei Drittel der Seihe das Ansehen periodischer Schwankungen , sind 
aber von der Periode der Sonnenfleckcn ersichtlich unabhängig Der 
mittlere Werth des horizontalen Durchmessers ist m der ganzen Reihe 
entweder ungeandert geblieben, oder es hat eine ganz geringe Zu- 
nahme, von noch nicht o"oi jährlich, stattgefunden. Ganz ent- 
gegengesetzt zeigen die beobachteten verticalen Durchmesser eine fort- 
ahrende Abnahme von o"o45 jährlich, oder i "44 von 1851 5 Ins 
1883.5, während weitere Ungleichheiten in denselben gar nicht nach- 
weisbar sind — 

Es ist nun zu untersuchen, ob dieser Thatbestand durch die 
beiden vereinigten Beobachtungsreihen übereinstimmend festgestellt 
wird, oder etwa durch systematische einer derselben allein anhaftende 
Fehler zu Wege gebracht, ist Ferner muss versucht werden, die 
kritischen Stucke der zu Grande gelegten Tafel noch möglichst ver- 
mittelst der beiden noch nicht weiter benutzten unabhängigen Beob- 
achtungsreihen zu prüfen 

Wird eine jede Reihe mit ihrem eigenen Mittel (Greenwich 
hör. 32' 2"oi, vert. 2"72, Washington 2"3p 1 und 2"Ö5) verglichen, so 
bleiben die Abweichungen h x und ?•, der folgenden Tafel, und ferner 
für die Greenwicher Reihe die Abweichungen v[— ö,-+-o"o42 (t— 1867 5) 

Tafel T. 


Juki 

< 

K 

Irreenwicl 

*1 

! 

»i 

Jahr 

( 

Ai 

jtieenwirh 

»1 | i >{ 

Washington 

Ai | «1 

1851 

— 0"52 

-+- o"6q 

+ o " G 2 

18(16 

+o"3o 

+ o" 4 9 

+o "45 

+ 0^2 3 

— o"o8 

18^2 

-+-0 30 

+ 1 35 

+ 0 72 

I867 

— 0 16 

— 009 

— 0 09 

+ 059 

+ 0.48 

1053 

+ °37 

+ 0 81 

+ 0 '22 

l8t)8 

— 0 01 

— 0 16 

— 012 

+ 0 19 

+ 0 38 

1854 

— 0 40 

-+0 32 

— 0 23 

l8(KJ 

— 0 19 

-°37 

-029 

“°43 

+ 0 17 

185s 

+ 0 

+ 1 00 

+ 0 30 

187O 

— o 24 

— 0 38 

— 02s 

-048 

+ 0 oq 

1856 

-0 15 

-+- 0 41 

— 0 os 

I87I 

+ 0 04 

— 0 2S 

— 008 

- 1 23 

-ogo 

1857 

— 0 04 

+ ° 19 

-0 23 

1872 

— 0 16 

— 0 21 

0 00 

-0 59 

+ 0 28 

1838 

— 0 22 

-+- 0 39 

+ 0 01 

1873 

— 0 29 

— O4O 

~0 2I 

— 011 

+ 0 17 

1B59 

+ 0 07 

+ 0 4Ö 

+ 0 12 

1874 

— 0 02 

-O32 

— 0 03 

— 0 14 

+ 0 46 

1860 

— 0 19 

— 0 24 

” 0 53 

.875 

032 

— 0 37 

— OO3 

— 0 04 

+ 0 44 

1861 

+ 0 02 

+ 0 14 

— 0 1 1 

187Ü 

— 0 28 

-038 

0 00 

+ ° 13 

+ 0 14 

1862 

— 0 50 

-+ O 24 

+ 003 

1877 

— 001 

— 0 40 

+ 0 02 

+ 0 13 

— 0 17 

1863 

— 0 29 

+ 021 

+ 0 04 

1878 

— 0 08 

-05s 

— OO9 

+ 0 33 

— 0 i(> 

1864 

+ ° 35 

+ 0 14 

+ 0 01 

1879 

— 0 04 

— 070 

— 0 20 

+ 0 29 

— 0 07 

1865 

+- 0 25 

+ 0 15 

+ 0 07 

l880 

+ 032 

— 032 

+ OO3 

+ 003 

— 0 13 





l88l 

+ 041 

-023 

+ O3O 

+ 0 32 

— 0 82 





1882 

+ 0 40 

-047 

+ 0 16 

— 0 11 

— 0 96 





.883 

+ 092 

-071 

— 0 04 

1 



1 Nicht, genau mit dem vorhin abgeleiteten Werth 32' 2"4i stimmend, weil hei 
dem Übergang von der Dmrhgangszeit nun horizontalen Durchmesser lur die lteilie 
der Jahreswert, he der Factor 14 35 statt 14 3 angewandt ist. 
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Hier ist ersichtlich , dass die zufällige Epoche des Anschlusses 
der Washingtoner Reihe und eine starke Schwankung m derselben 
den Anschein einer Periodicitat in der mittleren Abtheilung der hori- 
zontalen Durchmesser hervorgebracht hat, welcher m der obigen 
Rechnung über einen Zusammenhang nnt den Sonnenflecken rechnungs- 
massig den Ausschlag gab. Dagegen kommt eine solche Periodicitat 
m der Greenwicher Reihe durchaus nicht zu bestimmter Erscheinung 
Vielmehr geben 26 Jahrgänge dieser Reihe, die Jahre 1851 — 1863 
und 1867 — 1879, die mittlere Abweichung — o"i2 mit einer Über- 
einstimmung, mit welcher man in Anbetracht des Umstandes, dass 
die beiden stärksten Unterschiede auf Beobachtungen nach der alten, 
nach dem dritten Jahre gewechselten Beobachtungsmethode fallen, zu- 
frieden sein kann Davon entschieden und unvermittelt abweichend 
stellen sich zwei kleinere Gruppen: 1864 — 1866 mit /<,=+ o"30 und 
1880 — 1883 mit 7 i, =-+- o"5 1 ; der Anschluss der letzten, wenigstens 
der Jahre 1881 — 1883, ist hinsichtlich der persönlichen Gleichungen 
nur als schwach anzuschen. Die Abweichungen von den drei Mitteln 
gehen 1 Jf=i 46 (woran die drei ersten Jahre, mit Auge- und Ohr- 
Beobachtungen allein, mit 0 58 betheiligt sind) oder den m F eines 
Greenwicher Jahresresultats =±o"223 

Taf XVI zeigt einen Versuch, trotzdem die h j durch eine Curve 
auszugleichen. Man ersieht daraus, dass man lediglich durch den 
Zwang, die tiefen Puncte von 1862-63 den ganz isolirt hoch 
liegenden von 1864-66 durch einen eontinuirlichen Zug zu verbin- 
den, auf eine mit einer Amplitude von '// zweimal erscheinende Pe- 
riode geführt wird, und von 1873 ab wieder auf beständiges Wachsen 
kommt, ohne dass eine bessere Darstellung der mit. der Auflösung 
in die vier Gruppen thatsachhch erschöpften Reihe erzielt würde 

Die Erklärung des abweichenden Verhaltens der Washingtoner 
Reihe suche ich 111 ungenügender Bestimmung, bcz. unbestimmt ge- 
bliebenen Veränderungen, der persönlichen Gleichungen , die Reihe ist 
für ihre Bestimmung an mehreren Stellen sehr ungünstig zusammen- 
gesetzt, und für die spontane Ausgleichung ihrer zufälligen Fehler gegen- 
über der Greenwicher Reihe wegen der Minderzahl der in einem jeden 
Jahre theilnehmenden Beobachter im Nachtheil Ich komme auf die 
Frage der persönlichen Gleichungen weiter unten eingehender zunick 
Die Änderung des Objectivs scheint keinen Einfluss gehabt zu haben 
Die verticalen Durchmesser erscheinen nunmehr gleichfalls 111 
wesentlich anderm Verhalten. Allerdings gibt die Greenwicher Reihe 
allem wieder, m der Form v l = #+y • t ausgeglichen, nahe denselben 
Werth einer fortschreitenden jährlichen Änderung, aber die hei den 
übrig bleibenden Fehlern v[ auftretenden Zeichenfolgen zeigen, dass 
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diese Form zur Darstellung der Reihe nicht geeignet ist. Es sind 
wieder starke Änderungen in der Washingtoner Reihe, die m diesem 
Falle hei der Vereinigung mit Greenwich die Fehler einer unnatür- 
lichen Hypothese zufällig derart ausgeglichen haben, dass dieselbe 
den Beobachtungen zu entsprechen, und die zweite Hälfte der Beob- 
aditungsreihe sich vollkommen der ersten anzuscliliessen schien Jetzt 
erscheint im Gegentlieil für Greenwich eine starke sprungweise Ver- 
minderung der beobachteten vertiealen Durchmesser von 1 866 a.uf 1867 • 
die [6 vorangehenden Jahre geben t, = +o"42 und die 17 folgenden 
— o"39 Diese Mittelwerthe geben zwar noch keine befriedigende 
Darstellung, indem Xff viel grosser als bei den />, bleibt, für die 
ganze Reihe 2 71 (m F eines Werths o "296)- für die erste Ab- 
thcilung 2 24 (wozu die ersten drei Jahre wieder einen unverlialtniss- 
mässig grossen Tlieil 1 09 beitragen) und für die zweite 0 48, und in- 
dem in beiden Abtheilungen eine fortschreitende Verminderung merklich 
bleibt, allein die grosse Fehlerquadratsumme kommt fast zu einer vollen 
Hälfte von zwei wohl zufällig besonders stark ausschlagenden Werthen 
1852 und 1860, nach deren Ausscheidung sie sich auf 1 41 reduciren 
wurde (m F. ± o"22i), und der verbliebene Gang ist m seinem Be- 
trage so weit, verringert und in seiner zeitlichen Ausdehnung so weit be- 
schrankt, dass seine Zuruckführung auf zufällige Verschiebungen der per- 
sönlichen Gleichungen nicht mehr wie früher ausgeschlossen erscheint. 

Eine die Greenwicher Beobachtungen des vertiealen Durchmessers 
erschöpfende Darstellung erhalt man, wenn man die beiden grossen 
Gruppen nochmals thcilt und folgende Mittel bildet 
, 1851— 1855 5J i\ -+- o"83 

1856 — 1866 ti » + 0 23 

1867 — 1877 11 » —0.31 

1878 — 1883 6 » - o 53 

womit X ff — 1 28, m F eines Jahres ±o"2io wird Die erste dieser 
vier Gruppen gibt aber allein o 58, so dass für die folgenden 28 Jahre 
^ ff nur 0 70, m F eines Jahres =to"i67 betragt, es scheint nach Allem, 
dass innerhalb der ersten Jahre nach Aufstellung des Meridiankreises 
noch Änderungen am Instrument vorgenommen sind, welche auf die 
Inge des Focus einen Einfluss gehabt haben 1 

1 Angaben über derartige Eingriffe in das Instmment habe ich 111 den Greenwich 
Obsm.it 1011s veigeblich gesucht, ja cs ist sogai m den Reports von 1852 und 1854 
ausdrücklich gesagt, dass seit, der Aufstellung, bez mncihalb der Berich tspenode 
kemeilei Andemiigen an demselben voi genommen waien Es bleibt aber immerhin 
möglich, mul wird durch die Beohaclitungsresultate waln schoinlich gemacht, dass 7 B 
das Object iv gelegentlich behufs Reinigung zerlegt, odei die .Stellung der Faden gegen 
den Focus benchtigt ist, was in dei That keine » Andemngeri des Instruments,, selbst, 
wohl ahoi luei wesentliche Andei ungen seines Zustandes sein wurden 
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Bei dieser Zertheilung m vier Gruppen "bleibt die Erscheinung 
natürlich ungeändert, dass der beobachtete Verticaldurchmesser von 
Gruppe zu Gruppe kleiner geworden ist, aber die Änderung erscheint 
nunmehr als eine sprungweise, da innerhalb der einzelnen Gruppen 
von einer fortgesetzten Verkleinerung nichts mehr zu erkennen ist 
In der Washingtoner Reihe zeigen die i \ , wie schon erwähnt, 
gleichfalls starke Änderungen; es ist auch m dieser Reihe der verticale 
Durchmesser am Ende kleiner als am Anfang, der Verlauf der Än- 
derung aber ersichtlich von Greenwich gänzlich verschieden, ebenso 
wie er durchaus nicht mit den Änderungen der h l m der Washing- 
toner Reihe selbst correspondirt. Man hat für die v 1 drei Gruppen 
zu unterscheiden, zwischen denen die Änderung sprungweise einge- 
treten ist 

1 866 — 1876 v 1 = - J ho "22 

i! 8 7 7 — 1880 — 0 1 3 

1881 — 1883 — o 87 

An den Stellen, wo hier die Sprünge Vorkommen, zeigen die Green- 
wicher v l9 und umgekehrt an den Stellen der Greenwicher Sprunge 
die Washingtoner i? x völlige Constanz, ja sogar, wenn man sich auf 
Vergleichung der einander zunächst liegenden Jahrgange beschrankt, 
kleine Änderungen m entgegengesetzter Richtung, so dass es nicht 
zweifelhaft bleibt, dass die Ursachen der Änderungen m den besonderen 
Verhältnissen der Beobachtungen, und nicht etwa 111 Änderungen des 
Sonnendurchmessers selbst zu suchen sind Für die Washingtoner 
Beobachtungen wiesen schon die obigen Rechnungen über die per- 
sönlichen Gleichungen deutlich genug auf die wahre Ursache hm; 
der letzte Sprung wird wohl mit. der Vergrosserung des Abstandes 
der Horizontalfaden direct 111 Verbindung zu bringen sein — 

Zum Anschluss der Oxforder Reihe habe ich Jahrgang für Jahr- 
gang der Resultate für jeden Beobachter mit dem nämlichen Green- 
wicher Jahrgang verglichen und unter Annahme geschätzter Gewichte 
für die Reihen mit durchweg geringer Anzahl der Oxforder Beob- 
achtungen mit Gewichten proportional dieser Anzahl — folgende 
Mittel der Differenzen Greenwich — Oxford erhalten 1 

1 Vier dei Oxforder Beobachtei kommen auch in der Greenwicher Reihe vor 
EwS ist von Intel esse /u constatiren, dass dieselben sammtlich den Durchmesser mit. 
dem schwachem Instiument grossei beobachtet haben, indem sich durch Vergleichung 
mit den fiuhei angegebenen persönlichen Gleichungen die DifTeienzen ergeben. 



Oxford — Greenwich 


hoi 

\ eit 

Main 

+ 3"44 

-t- 2"89 

Keating 

-+- 2 82 (I) 

■+■ 1 34 

Robinson 

+ 3 02 

-i- 0 86 

Witkham 

-+-O3O 

-+- 1 09 
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Qmilmg 

1862- 

1867- 

-66 

-69 

hoi 

+ o"o7 
- 1 39 

34 2 

181 

B 

■ veit 

+ ^37 

519 B 

Luc Ab 

1862- 

-64 

» 

-4- 4 06 

62 

» 

n 

-1- 0 40 

65 « 

Main 

1865- 

-72 

« 

— 3 28 

45 

* 

» 

- 2 53 

45 “ 

Keatmg 

1870- 

1873- 

“7 2 
-76 

„ 

-444 
— 5 86 

163 

236 

* i 
, ( 

! 

— 2 07 

428 » 

F Bellamy 

1873- 

-83 


+ 044 

113 


» 

— 0 72 

117 « 

Bobinson 

1880- 

-83 


+ 1 72 

56 

>■* 

*» 

— 1,29 

63 » 

Wicldiam 

1880- 

-83 


+ i 39 

39 


* 

— 1 60 

41 * 


Nach Anbringung dieser Reductaonen ergibt sich aus den Oxforder 
Beobachtungen, von welchen diejenigen von Bechaux, Bowden und 
H Bellamy (167 hör., 155 vert) hier ausfallen müssen, die folgende 
Reihe von Durchmessern- 



hör 

Beob 

Abw 

veit 

Beob 

Abw 

1862 

32' i"8o 

31 

— O w 2i 

32' l"Q2 

36 

-o"66 

1863 

1 54 

72 

-047 

2 91 

7 2 

+ 033 

1864 

284 

H 4 

+ 083 

301 

114 

4-043 

18 6s 

2 07 

108 

-1-006 

3 ho 

104 

4- 1 02 

1866 

1 86 

86 

~o 15 

2 88 

88 

4-030 

1867 

203 

79 

- 4 - 0 02 

2 66 

83 

4-0 08 

1868 

203 

108 

+ 0 02 

2 89 

101 

4-031 

1869 

2 12 

8 

4 - 0 1 1 

2 Ol 

7 

-057 

> 1870 

1 80 

32 

— 0 21 

3 37 

33 

4-079 

1871 

1 85 

82 

— 0 16 

1 73 

82 

— 0 85 

1872 

2 22 

7 i 

4-0 21 

2 17 

75 

— 041 

1873 

2 5 i 

81 

4 - 0 50 

2 98 

85 

+ 040 

1874 

187 

87 

— 0 14 

2 30 

102 

— 0 28 

1875 

1 56 

7 2 

-0 4 S 

2 67 

82 

4-0 09 

1876 

1 35 

100 

— 0 66 

1 95 

102 

-063 

1880 

5 74 

2 

+ 173 

1 54 

4 

- 1 04 

1881 

2 04 

30 

4-0 03 

2 34 

36 

— 0 24 

1882 

2 13 

26 

4-012 

2 23 

26 

— 0 35 

1883 

2 90 

46 

4- 0 89 

2 01 

46 

-057 


(Tafel U) 


Ich liabe hieraus die Mittel 32'2"oi (1237 B.) und 32' 2"58 (1278 B.) 
erhalten, indem ich den 5 Jahrgängen mit 2 6 bis 46 Beobachtungen 
G-ew. 1, den 12 1111t 71 bis 115 Beobachtungen Gew. 2 gegeben, und 
entsprechend verringerte Gewichte für 1869 und 1880 angenommen 
habe Der allgemeine Gang der hiermit übrig bleibenden m der Tafel 
aufgefulirten Abweichungen muss natürlich wieder den Gang der Green- 
wicher Reihe geben , eine Prüfung der letzteren findet wesentlich nur 
je innerhalb der durch Abtlieilung oben ersichtlich gemachten Grup- 
pen statt, da die. zwischen denselben durch Main und F Bellamy 
hergestellten Verbindungen viel zu schwach sind 

Für die Neucliäteler horizontalen Durchmesser finde ich die Re- 


duction auf Greenwich für 


Die beiden Reihen enthalten ausserdem noch den Namen A Bowden gemeinschaftlich, 
jedoch Greenwich 1855 — 57, Oxford erst. 1880, so dass die Identität der Person 
fraglich und jedenfalls die Vergleichbarkeit der Beobachtungen, die sich ubugens 
ebenso unterscheiden, ausgeschlossen ist 

7 


Auwirs 
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Hirsch 

1862- 

■- 64 , 74 

-i "43 

Schmidt 

1864- 

- 7 i 

-03 1 

Becker 

1871- 

~74 

-°93 

Fi an/. 

1874- 

“77 

— 1 29 

OrutzmacluT 

1877- 

~8o 

-183 

Legt and -Roy 

1880- 

-81 

— 0 82 

Ilillikei 

1881- 

-83 

— in 


und. mit Anwendung dieser Zahlen die folgende Reihe der auf Green- 
wich reducirten Durchmesser: 



Das Mittel, mit Gew. 1 /, für 1862, ist. 32' 2"o 7 (3440 B.). _ 

Es ist aber nicht 7.11 bezweifeln, dass die persönlichen Gleichungen 
mindestens eines oder zweier Beobachter veränderlich gewesen sind. 
Es sind nämlich die Differenzen Greenwich - NeuchsUel für: 

Srhmult 


Wenn 

muss 


1 864 

— i"8(> G 1 icd 

— o"79 Abw 

— o #, 4 <) 

1871 

— o"‘}2 

G 2 

1865 

-o 52 •> 3 

-1- 0 30 

-HO 63 

1872 

“Vf,» 

" 3 
« 3 

1 8 f )(3 

-088 . 3 

— 0 38 

-0 05 

187^ 

— I 

1867 

— 068 » 3 

— 0 52 

— 0. 1 9 

187^ 

— I 84 

» i 
o"i5 

1868 

— 042 * 2 

— 0 58 

-O 25 

icd — i"nj 

Abw — 

1 869 

— 0 12 » 3 

— 0 l] 2 

— O 2 C) 

— 0 <84 

Hh 

• 0 20 

1870 

+ 063 >* 3 

— 0 1 < ) 

~H O 14 

- 1 13 


■ 0 0() 

1871 

-H I f )0 « 1 

-HO 53 

-h 0 8G 

— 1 04 


0 00 

die 

Greenwicher 

Resultate von 

I 864 — - 1871 

homogen 


dass 


sind, 

Schmidt den Dureh- 
Reduction auf Green- 


nothwendig angenommen werden, 
messet 1 allmählich kleiner beobachtet liat, seine 
wicli ergibt sich m der Voraussetzung’ einer gleich förmigen Ahnahme 
der Schätzung - — o"33 -+- o"33 (t — 1868.0) Bei Becker ist eine all- 
mähliche Vergrösserung der Schatzung nicht so unzweifelhaft, weil die 
Reihe kürzer ist, jedoch wegen der Sicherheit des Beobachters und der 
Grösse des Ganges mit überwiegender Wahrscheinlichkeit anzunehmen 
Als Reductionsformel findet sieh dann — b'04 — o"6(j (/ — 1873.0). Mit 
diesen Formeln ergehen sich 1864 — 1874 ( Bo, m der vorstehenden 
Tafel der reducirten Neuchäteler Resultate unter der Überschrift, »corr.« 
aufgefuhrten Jahresmittel und dann die zuletzt stehenden Abweichungen 
vom neuen allgemeinen Mittel 32' i'fio, deren durchschnittlicher Betrag 
o"33 ist. 
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Auch die Neuchat der Reihe gestattet wegen der ausgeführten, 
notliwendigen aber nicht unabhängig zu beschaffenden Rcductionen 
nur eine Prüfung der Greenwicher Reihe innerhalb einzelner Gruppen. 
Eine Überbrückung der Sprünge durch Bestimmung der persönlichen 
Gleichungen zwischen den Neuchateler Beobachtern aus den Beob- 
achtungen derselben Jahre würde, auch abgesehen von der nur 
genähert erfolgten Ermittelung der Emzclresultate für diese Jahre, 
ganz illusorisch bleiben. — 

Für die auffälligsten Ungleichheiten der Greenwicher Reihe gibt 
nun die Vergleichung mit den übrigen Reihen, und die 1 Vergleichung 
der horizontalen und verticalen Durchmesser der Greenwicher Reihe 
selbst, Folgendes 

Starkes Auf- und Ab -Schwanken der beobachteten horizontalen 
Durchmesser 1851 — 185h gut bestätigt durch die gleichzeitigen Unter- 
schiede der beobachteten verticalen Durchmesser; wahrscheinlich Ände- 
rungen am Instrument 

Schnelles Anwachsen der horizontalen Durchmesser von 1 86 2-3 
(Äj = — o"39) auf 1864, Erhaltung des grossen Werths (+o"3o) bis 
1866, darauf starkes Zurückgehen , auf einen von 1867 — 1879 nicht 
merklich veränderlichen Werth ( — o" r 4) Von dem Anwachsen am 
Anfang dieses Zeitraums ist in den verticalen Durchmessern nichts zu 
ersehen, während die Verminderung von 1866 auf 1867 indenseiben 
noch scharfer hervortritt Oxford und Neuchätel geben dagegen das 
Anwachsen bis 1864 in den horizontalen Durchmessern beide über- 
einstimmend mit Greenwich, darauf aber beide abweichend sofort einen 
Rückgang, und an Stelle des Greenwicher Sprungs 1867.0 voll- 
kommene Constanz, wenn man für Quirling’s Gleichung, wie im Vor- 
stehenden geschehen, zwei Perioden unterscheidet; wollte man diess 
nicht thun, so wurden die Oxforder horizontalen Durchmesser einen 
ungelieuern Sprung genau an derselben Stelle wie die Greenwicher, 
aber nach der entgegengesetzten Seite ergeben. Die Oxforder verti- 
calen Durchmesser wachsen von 1862 bis 1865 allmählich, und 
gehen bereits 1866, em Jahr vor Greenwich, mit einem Sprung 
zurück 

Plötzliches Wachsen des horizontalen Durchmessers 1 880.0 (auf 
+ o"38, also um o"5 verglichen mit dem Mittelwerth der Periode 
1867-— 1879) und nochmaliges Wachsen um o"3 von 1882 auf 1883. 
Von beiden Änderungen keine Spur m den verticalen Durchmessern 
derselben Reihe, und von dem ersten Sprung- keine Spur in den 
Washingtoner und Neuchateler Durchmessern. Den zweiten Sprung 
macht Oxford in den horizontalen Durchmessern voll mit, während 
semc verticalen Durchmesser und übereinstimmend die sehr zahlreichen 
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Neuchäteler Beobachtungen eine Änderung von l j 4 " nach der entgegen- 
gesetzten Seite geben. 

Zu ganz demselben Resultat gelangt man, wenn man die auf- 
fälligen Stellen der änderen Reihen durch die sich darbietenden Ver- 
gleichungen prüft zuweilen ergibt sich eine gewisse Übereinstimmung, 
häufiger entschiedener Widerspruch Ich greife nur ein Paar Beispiele 
besonders stark ausschlagender Jahresresultate heraus 

Oxford 1865 v -f-i"o2, Greenwich v nur -t- o"i 5 , A Greenwich 
+ o"2 5, Oxford h-o"o 6, Neucliätel — o"47, also der volle Betrag des 
Oxforder v ersichtlich Beobachtungsfehler; 

Oxford 1871 v — o"85 ; Washington mit ganz schwacher Begrün- 
dung, aber auffällig übereinstimmend w — o"go , A~i" 23; Greenwich 
v — o"2 5, A Greenwich -+• o"o4 , Oxford — o"i6, Neucliätel o"o 0 . also 
Oxford v und Washington trotz ihrer Übereinstimmung überwiegend 
wahrscheinlich stark verfehlt, 

Neucliätel 1862 — i"ig, schwach begründeter Anfangs werth , und 
jedenfalls starker Beobachtungsfehler, für die Richtung der Ab- 
weichung aber Bestätigung vorhanden durch A Greenwich — o"50, 
Oxford — o"2 1 , v Oxford — o"66, Greenwich -+- o"24 , 

Neucliätel 1875 — Q,/ 94 : starker Beobachtungsfehler und höchstens 
ein geringer Theil der Abweichung bestätigt durch A Greenwich — o"2g, 
Oxford — o"45, Washington o"oo, v Greenwich — o"3g, Oxford -+- o"og, 
Washington + o"43. 

Nach allen Vergleichungen der verschiedenen Reihen unter einan- 
der vermag ich m allen innerhalb j'eder einzelnen Reihe vorkommenden 
Schwankungen nichts zu sehen als Beobachtungsfehlcr Wirkungen der 
zufälligen vom Beobachter begangenen fehler, der unbekannt oder un- 
berücksichtigt gebliebenen Veränderungen im Zustande des Instruments, 
V eranderlichkeit oder fehlerhafte Ermittelung der persönlichen Gleichung , 
eine Veränderlichkeit des Sonnendurchmessers selbst anzunehmen gibt 
das ganze untersuchte Material meines Erachtens keinerlei Anlass 

Ich gebe indess noch die folgende Zusammenstellung der Resultate, 
welche man durch Vereinigung aller Reihen erhalt, nämlich die Mittel 
der m den einzelnen Jahren für die einzelnen Reihen übrig bleibenden, 
m Vorstehendem aufgeführten Abweichungen von ihren eigenen Mitteln, 
für Neuchatel mit Berücksichtigung der Veränderung der persönlichen 
Gleichung bei Schmidt und Becker. Diese Mittel reproduciren also 
für 1851 — 1865 die Greenwicher, für 1866 — 1882 das Mittel der 
Greenwicher und der Washmgtoner Reihe, von 1862 ab mit einer 
durch Oxford und Neucliätel bewirkten Ausgleichung der durch zu- 
fällige Fehler verursachten Abweichungen zwischen den Resultaten 
nahe bei einander hegenden Jahre. 
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Tafel W. 

Beobachtete Abweichungen des Durchmessers von seinem 
mittlern Werth, nach sämmtliclien Beobachtungen. 
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*) hot 1/30, \Mt V15 

I11 der Col »ang rel Gew « sind die Gewichte angegeben, mit 
welchen für jedes einzelne Jahr die Mittel gebildet sind, Gew für 
Greenwich immer - 1 gesetzt; eine beiläufige Vorstellung von den re- 
lativen Gewichten verschiedener Jahre geben die beigesetzten Beob- 
achtungszahlen , deren Summe für die beiden Durchmesser 9103 und 
5852, zusammen 14955 beträgt; weitere 47 C sonst einwandsfreie Be- 
obachtungen (253 hör , 223 vert.) sind hier ausgefallen, weil sich die 
zugehörige persönliche Gleichung nicht unabhängig bestimmen liess 
Die Tafel enthalt zunächst die Mittel der 4 Reihen für den hori- 
zontalen und der 3 Reihen für den vertiealen Durchmesser Da, wie 
ich weiterhin nachweisen werde, zwischen dem aequatorealen und dem 
polaren Durchmesser der Sonne weder beständige noch vorübergehende, 
für unsere feinsten Methoden und Instrumente messbare Unterschiede 
vorhanden sind, und um so weniger die Annahme solcher Unter- 
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schiede zwischen den im Laufe des Jahres sich über einen Bogen des 
Sonnenrandes von 5 2° verschiebenden im Meridian zur Bestimmung 
gelangenden Durchmessern zugelassen werden kann, müssen die ab- 
weichenden Dange dieser Jahresmittel für die beiden Durchmesser auf 
Beobachtungsfehler zuruckgefuhrt werden, welche den einzelnen zu 
Grunde hegenden Reihen anh'aften, und ist, so lange nicht die Über- 
legenheit der einen oder der anderen Reihe anderweitig nachgewiesen 
wird, als wahrscheinlichstes Resultat des behandelten Materials das 
111 vorstehender Tafel in der Col. »beide Durchm. « angegebene Mittel 
aller 7 Reihen ohne Unterscheidung der beiden Durchmesser anzusehen 

Wenn man den Unterschied der Greenwicher verticalen Durch- 
messer vor und nach 1867 o als reell ansehen wollte, würden die 
Zahlen der Tafel in Col. »vert « von 1866 — 1882 einer kleinen Cor- 
rection bedürfen, um mit den übrigen homogen zu werden, 1 866 — 1 870 
und 1872 — 1882 im Mittel, für die einzelnen Jahre innerhalb d=o"o3 
zutreffend, von — o"i2, 1871 nur von - o"o2 Für die letzte Columne 
der Mittel aller 7 Reihen wurden rechnungsmässig die entsprechenden 
Correctionen nur 3 / 7 dieses Betrages werden, aber die Vereinigung 
beider Durchmesser wäre bei jener Anschauungsweise überhaupt nicht, 
mehr gestattet. 

Die als Endresultate abgeleiteten Jalireswerthe sind nun ersichtlich 
keineswegs consta, 11t, zeigen vielmehr eine überwiegend regelmässige 
Veränderung. Durch eine graphische Ausgleichung ergibt sich 
Maximum 185 t 8 -+- o"45 Minimum 1862.7 — o"i8 

» 1865.2 +0.26 » 18745 —0.18 

Ob mit dem Wertlie -f- o"o8 für 1883.5 bereits wieder ein Maximum 
erreicht ist, bleibt einstweilen unbestimmt, jedenfalls ist, die Dauer der 
zweiten Periode mindestens 18 Jahre, wahrend die der ersten nur 
13 Jahre, das Intervall zwischen den beiden Minunis 12 Jahre be- 
tragen hat. Die den Stand der Sonnenflecken u s w cliaraktensirenden 
»Vergleichzahlen« betragen für die beiden Maximalepochen + 0 09 und 

— 0.03 (1883.5 +0.10), für die beiden Mim malepochen + 0.06 und 

— 0.06, jede Möglichkeit, die beobachteten Schwankungen zu dem 
Fleckenstande 111 Beziehung zu setzen, bleibt also ausgeschlossen 

Übrigens ist es mir sehr zweifelhaft, ob das Minimum von 1 862.1 
und das Maximum von 1864.7 als verbürgte Beobachtungsresultate an- 
zusehen sind; vielmehr ist es mir wahrscheinlich, dass das von der 
Ausgleicliungscurv e angenommene scharfe Ansteigen der beobachteten 
Durchmesser von 1862 bis 1865 entweder überhaupt nur eine zufällige 
Fehlerdifferenz und gar nicht zu beachten ist, oder sprungweise, von 
1863 auf 1864 stattgefunden hat Unter beiden Voraussetzungen erhalt 
man aus der ganzen 33J a brigen Reihe nichts als ein einziges Minimum 
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1872.4, in der ersteren mit einer Andeutung einer 40jährigen oder 
noch längeren Periode, aber einer Discontmuität an der bezeichn eten 
Stelle (Sprung -+- o"7 18640), in der zweiten ein fast lineares Ab- 
steigen bis 1872 und eben solches, nur etwas langsameres, Ansteigen 
nachher Beide Interpretationen, die auf Taf XVII dargestellt sind, 
weisen gleich massig jede Beziehung zu dem Fleekenstande noch ent- 
schiedener ab , als die eben zuerst erwähnte graphische Ausgleichung. 1 
Andere Ursachen, welche denselben entsprechende Änderungen des 
Sonnendurclimessers selbst hatten hervorbringen können, sind nicht 
denkbar Mag man nun die eine oder die ändert jener Interpreta- 
tionen als das durch die voraufgehende Behandlung aus den Beob- 
achtungen zu ziehende Resultat anseh en, oder auch die weniger ein- 
fache Ausgleiehungscurve als solches annchmen, immer hat man hier- 
nach die Erklärung- der zum Vorschein kommenden Schwankungen 
lediglich erstens 111 den Beobachtungen selbst und den ihre Ausführung 
begleitenden und ihren Ausfell beeinflussenden Umstanden, zweitens 
in Mangeln ihrer liier vorgenommenen Behandlung zu suchen 

Nachdem diess festgestellt ist, lasst sich aber der schwache Punct 
dieser Behandlung sofort befestigen, indem sich nunmehr für die 
Bestimmung der persönlichen Gleichungen, welche vorher durch das 
vollständige Offenlassen der Frage nach der Natur der Abweichungen 
zwischen den zu verschiedenen Zeiten beobachteten Durchmessern 
vielläch empfindlich beeinträchtigt wurde, viel günstigere Bedingungen 
ergeben 

Nimmt man den Sonnendurchmesser für mittlere Entfernung als 
unveränderlich an, so sind die in Taf. A und B für die Greenwicher 
Beobachter aufgefulirten Werth e — 1851 und 1852 um — 0A28 bez 
— i" 84 corngirt — selbst die Summen ihrer persönlichen und der 
mstrumcntellon Fehler mit einer hier zunächst nicht m Betracht kom- 
menden für die ganze Reihe constanten Quantität (am wahrschein- 
lichsten — o s 3 14 für die Durchgangszeiten, —4" 5 2 für die verticalen 
Durchmesser) Nach den voraufgehenden Untersuchungen darf man 
wenigstens als sicher annehmen, dass diess für die Mittel langer 
Reihen sehr angenahert der Fall ist, indem periodische oder unregel- 
mässige Schwankungen sieh in solchen bis auf unerhebliche Reste 
aufheben Nimmt man daher aus jenen Wert] 1 en für die Beobachter 
mit langen Reihen Mittel nach der Zahl der Beobachtungen, und 


1 Dieselbe ist auf Taf XVI 1 , um das Bild nicht, zu verwirren, nicht, mit /in 
Dar Stellung gebracht Die ('urve verlauft bis 1861 etwas (bis o"07) unterhalb dei ge- 
st,i ichelten Curve, bis 1860 nahe parallel derselben, von 1865 bis 1884 ganz dicht, neben 
der neu emsot/enden gestrichelten Curie und ihrer voll ausge/ogenen Fortsetzung 
und verbindet diese beiden Abschnitte dm eil schnelles Ansteigen von 18630 bis 18650 
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zwar, um zugleich, etwaige Gänge zu controliren , zunächst für Gruppen 
auf einander folgender Jahre , 1851-2 überall mit Anbringung der 
Reduction — o s i28, so erhalt man. 

Dunkm 1851 — 1854A 0 -+-0*035 60 B Ep 18519 f 18605 — o s oi7 

1854 leg — 1859 —0008 129« » 18572 •> —0028 

1860 — 1864 " —0037 55» ” 18625 » —0025 

1865 — 1870 —0060 73« » 18676 « —0017 

Bei der früheren Rechnung wurde ein Sprung von o s o5 oder o s o(> 
zwischen 1860 und 1861 angenommen; jetzt zeigt sich, dass Dunkm, 
falls keine fortschreitende Änderung des Sonnendurchmessers statt- 
gefunden hat, seihe Aulfassung allmählich geändert und die Durch- 
gangszeit der Sonne immer kleiner beobachtet hat Setzt man die 
jährliche Änderung = — o s oo6, so ergeben sich die in letzter Columne 
angegebenen Werthe für 1860 5, deren Mittel — o s o2 3 ist, damit wird 
die Beobachtungsreihe vollkommen dargestellt, namentlich schliessen 
sich auch die Auge- und Ohr -Beobachtungen genau an die Registrir- 
Beobachtungen an. 


185 x — 1854 A 0 

— 0*077 

30 B 

185410g — 1858 

— 0 107 

106 •> 

1859—1863 

— 0 104 

104 * 

1864 — 1868 

— 0 090 

100 » 

1869— 1875 

— 0 108 

IOI » 


Völlig beständige Auffassung in der Reihe der Registnr- Beobachtungen; 
die Abweichung der Auge- und Ohr -Beobachtungen ist nicht zu ver- 
bürgen, da 1851-2 (— 0*164 9 B) und 1 853-4 (— 0*040 21 B.) wider- 
sprechende Resultate mit nur schwacher Begründung geben. Ks kann 
daher für die ganze Reihe das Mittel aller 44 1 Beobachtungen =~o s ioo 
angenommen werden. 


C riswick 


1854—1859 

— 0*01 1 

118B 

1860—1865 

— 0 015 

115 - 

1866 — 1870 

— 0 022 

87 • 

1871 — 1875 

-0037 

77 rt 

1876 — 1881 

— 0 019 

82 * 


— 0*020 (479) 


also gleichfalls keine Änderung in der Registrirreihe. Die Auge- und 
Ohr -Beobachtungen von 1853, nur 5 an der Zahl, geben den Durch- 
messer o s i5 kleiner und werden besser doch nicht zuzuziehen sein 


J Caipentei 1856 — 1861 — 0*182 57 B ) 

1862— 1866 —0184 86 » j — 0*180 (232) 
1867—1872 —0174 89 » ) 

völlig unveränderlich. 

Lynn 1854 — 1859 —0*074 68 B ) 

1864— 1871 -0068 49 » > — 0*067 (21 1) 
1872 — 1878 —0061 94 » ) 

gleichfalls unveränderlich. 


Downing 1873 — 1876 —0*119 75 B Ep 18750 

1877 — 1880 —0098 66 » 1879 1 

1881 — 1883 —0045 55 » 18825 

Mit einer jährlichen Änderung von -h 


f 1878 5 —0*084 

— o 104 

— 0085 

o s oio ergehen 


- 0*091 (196) 

sich die auf 
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1878 5 reducirten Wertlie wie zuletzt angegeben, oder für die ein- 
/einen Beoba clitungsj alire 

1873 — o s 1 1 5 23 1877 — 0*094 15 1 88 1 — 0*099 22 

1874 —0024 17 1878 —0121 15 1882 —0056 13 

1875 —0085 21 1879 —0108 12 1883 —0088 20 

1876 —0095 15 1880 —0099 24 

so dass die Annahme einer rapiden und gleichförmig fortschreitenden 
Änderung die Reihe, bis auf zwei unter allen Annahmen stark 
ausschlagende Jahre, gut darstellt, wozu ein eonstanter Mittelwerth 
( - 0^09 1 ) durchaus nicht hinreicht. 

Thackciay 1875 — 1876 — 0*095 33 B 

1877 — 1880 —0017 52 » 

1881 — 1883 — 0018 58 » 

Yon 1877 ab keine Änderung, dagegen scheint sich die Auffassung 

des Beobachters im Laufe der beiden ersten Jahre verändert zu haben, 

da das Gesammtmittel — 0^36 (143) zur Darstellung nicht genügt 

Die Erscheinung, dass neu eintretende Beobachter die Dureli- 
gangszeit anfänglich kleiner und bei fortschreitender Consolidirung 
ihrer Auffassung beständig — wie Downing — oder einen beschränkten 
Zeitraum hindurch — wie Thackeray — allmählich grösser beobachtet 
haben, zeigt sich auch sonst ziemlich häufig. Sehr stark ist sie bei 
Lewis, Hollis und Gox angedeutet, wo aber die Kurze der vorliegenden 
Reihen, im letzten Falle auch noch die geringe Zahl der Beobachtungen 
noch keinen sichern Schluss auf das Fortschreiten gestattet, recht 
deutlich auch bei Stone und LI Pead und weniger sicher noch bei 
mehreren anderen Beobachtern, wahrend für eine Änderung der Auf- 
fassung in entgegengesetztem Sinne im Beginn einer Beobachtungs- 
reihe kaum eine schwache Andeutung in einem oder dem andern Falle 
ersichtlich ist; Dunkm ist liier nicht gegenuberzustellen, weil er bereits 
vor 1851 lange beobachtet hatte, und IL. Breen nicht, weil die Ände- 
rung bei ihm ersichtlich mit dem Wechsel der Beobachtungsmethode 
zusanimenliangt 

Man erhält für H. Breen die Mittel + 0*149 (26) für 1851 — 55 
und — o s 1 09 ( 1 1 ) für 1 8 5 6— - 57. Bei Henry stimmen die Beobachtungen 
beider Arten vollkommen uberein, indem man die Mittel — o s 0 2ß 
(55 A 0 ) und — o'o36 (16 reg), zusammen — o s 028 erhalt Für Stone 
muss man sich auf 2 Mittel beschranken- 1860 — 63 — o s 2iö (28) und 
18(14 — 6 q — 0*040 (25), ebenso für H Pead auf die beiden Mittel 
1876- 80 — ob 16 (35) und 1881 — 83 — o s o68 (14). 

Die entsprechenden Mittel habe ich nun auch für die übrigen 
Beobachter gebildet. Für einen jeden derselben, ausser die vorhin 
genannten Lewis, Hollis und Cox, ist es ausreichend, fast in allen 
Fällen wegen der Spärlichkeit des Materials überhaupt nur möglich, 
ein einziges Mittel zu bilden 


| — o s oi8 (1 10) 


Auwt RS 
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Zieht man schliesslich, um mit den früheren direct vergleichbare 
Zahlen zu erhalten, überall — o s o8i als das Mittel der für Ellis, 
Criswick , J. Carpenter und die Mitte der Dunkm’schen Reihe gefun- 
denen Wertlie ab, so erhält man folgende Zahlen, welche die per- 
sönlichen Gleichungen der einzelnen Beobachter gegen das Mittel der 
vier Hauptbeobachter unter der Voraussetzung sind, dass innerhalb 
jeder einzelnen Reihe der mittlere Sonnendurchmesscr — reell bez 
mstrumentell — im Durchschnitt dieselbe Grosse gehabt hat, wie im 
Durchschnitt der Jahre 1851 — 1 8 8 1 . 1 

Zweites System der persönlichen Gleichungen der Green- 
wicher Beobachter m den Durchgangsdauern 

Dunlun ■+■ 0*058 — o s oo6 (#— 1860 5) 

Downing — o oio -4- o.oio (l — 1878 5) 

Thdckeray 1875 — 76 —0014, 1877 — 83 4- 0*063 

H Breen 1851 — 55 +0230, 1856—- 57 —0028 

Stone 1860 — 63 —0135, 1864— 69 +0041 

H Pead 1876 — 80 —0035, 1881 — 83 4- 0013 

W Ellis — 0*019 M Dolman — 0*122 Graham — o s i20 

Cnswick 4-0061 Davis — 0125 Wickham —0154 

J Caipentei — o 099 Keisehnei -4-0083 Maundei —0112 

Lynn 4-0014 Nash —0046 Land —0024 

Hemy 4-0053 Roberts —0039 Pulley —0096 (Täfol E / ) 

Th Ellis 4-0104 Chapcll —0049 Pett —0001 ' 

Rogerson —0034 J Plummer —0137 Baker —0142 

J Breen 4-0092 Wnght —0071 Dennison —0131 

Main —0070 W Plummer —0 109 Power —0044 

Hendeison 4-0056 H Carpentei — o u8 Biomley —0102 

Ch Todd —0065 Keatmg 4-0076 Robinson 4-0056 

Lajugie —0074 Potts —0108 Peaice —0022 

Bowden —0086 Chnstie —0094 James —0129 

H Tayloi — 0-171 Jenkms —0083 Plucknett —0038 

H Todd —0346 Goldney —0012 A Pead —0092 

Wakelin —0109 Hardmg —0114 Bennett — 0.118 

Für die verticalen Durchmesser erhält man folgend«'. Mittelwerthe 
Beob — N A , 1 8 51 und 1852 mit der Reduction — i"84- 

Dunkin 1851 — 1855 — U03 105 B Ep 18533 f 18605 — 1^63 

1856—1860 —195 112 » 18584 » —212 

1861— 1865 —224 73» 18637 » —197 

1866 — 1870 —240 68» 18680 •> —178 

oder — U88 — o"o8 3 (£— 1860.5) ? also nunmehr genau die gleiche all- 
mähliche Abnahme wie in Dunkin’s horizontalen Durchmessern 

1 Für diese Voraussetzung ist bei dem hier en eichten Stande der Untersuchung 
nur ein Zutreffen in Anspruch zu nehmen, welches im einzelnen Fall um so vollstän- 
diger ist, je langer die Dauer der Reihe gewesen ist, für manche Beobachter, die nur 
kurze Reihen geliefert haben, also hier noch nicht mit Sicherheit als ein sehr ange- 
nahertes bezeichnet werden kann Indess ist auch m diesen Fallen der hier noch als 
möglich anzusehende Betrag der Abweichung geringfügig gegenüber der anderweitigen 
gleichfalls m diesen Fallen anwachsenden Unsicherheit der persönlichen Gleichung 
Weiterhin aber bestätigt sich die Voraussetzung vollständig, die hier in Tafel E' und 
weiterhin m ded* Tafel E' 2 aufgefuhrten Gleichungen sind also thatsachlich die definitiven 
wahrscheinlichsten Werthe. 
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Elhs 1851 — 1855 — d'64 61 B Ep 18543 f 18615 h~o"o8 

1856 — 1860 —042 127» 18584 » — o 11 

1861 — 1865 +031 107» 18637 * 4-009 

1866 — 1870 +055 96» 1 868 6 » 4-004 

1871- 1875 --035 69» 18730 

Die ersten 20 Jahrgange kommen in vortreffliche Übereinstimmung in 
der Annahme einer jährlichen Zunahme von o"io (Mittel 1 86 1 5 =+o // o 1), 
1871 aber ist eine plötzliche Verkleinerung um mehr als 1" erfolgt — 
während von beiden Änderungen m den horizontalen Durchmessern 
dieses Beobachters nichts zu bemerken war 

Criswick 1851—1856 — o"40 49 B Ep 18556 A +o"43 / 2 4-0Ü3 

1857 — 1801 —136 1 17» » 18594 —031 —033 

1862 — 1866 — 1 31 105» « 18644 4-003 4-022 

1867 — 1871 — 1 76 89 » » 1869 5 — o 12 4-0 10 

1872 — 1876 —194 75» » 18744 —002 4-005 

1877 — 1881 —193 62» » 18797 4-041 —004 

Starke Abnahme, die aber nicht gleichförmig vor sich gegangen ist, 

da eine Formel — U52 — 0^05 8 — 1 867.5) die nicht wohl annehmbaren 

Fehler f x übrig lassen würde Eine Formel — -i"7 5 — o"o6o (£— 1867.5) 

+ o // oo36 (if — 1 867. 5)^ gibt die Fehler / 2 , welche mit den m den anderen 

langen Reihen übrig bleibenden ungefähr gleichartig sind. 

J Caipenter 1856— -1860 — 1'65 5 1 B Ep 18585 f 18655 —2''yg 

1861 — 1864—28064« » 18633 »> —324 

1865 — 1868 —323 68 >* « 18669 » —300 

1869— 1872 -391 63 » » 18709 >> -303 

Fortdauernde rapide Abnahme (o"i 63 jährlich) 

Lymi 1854 — 1861 4- 0^7 3 69 B. 

1864 — 1868 4 - 1 94 13 » ) 

1870— 1873 4- 1 77 90 » >4- 1 "72 (157) 

1874— 1877 4- 1 58 54 » ) 

Der Beobacliter hat zwischen Ende 1858 und Anfang 1870 nur selten, 

in vier Jahren gar nicht beobachtet Wahrend dieser Unterbrechung 

der Reihe hat eine Änderung von +1" stattgefunden; ob der kleine 

nachher angedeutete Rückgang reell ist, erlaubt die geringe Zahl der 

Beobachtungen nicht zu beurtheilen Die beiden Mittel für 1854 — 61 

und 18G4 — 77 genügen zur Darstellung. 

Downing; 1873— 1875 — o"48 61 B 
1876— 1879 ”2 20 61 » 

1880—1883 —2 11 84« 

Entweder smd zwei Gruppen wie vorstehend zu unterscheiden, 
oder es hat eine allmähliche schnelle Abnahme, entgegengesetzt der 
rapiden Zunahme der Downing’schen horizontalen Durchmesser, während 
der ersten vier oder fünf Jahre stattgefunden und ist dann die Auf- 
lassung fest geworden 

Thackeray 1875 — 1878 — o"2i 51 B 
1879—1883 - 1 37 9° " 

Augenscheinlicher Sprung, wieder im Gegensatz zu der Änderung 
in der Auffassung des horizontalen Durchmessers. 

8 * 


;-a "»7 045 ) 
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Bei Lewis, Hollis und Cox sind wieder, wie m den horizontalen 
Durchmessern , starke Änderungen angedeutet — in den beiden ersten 
Fallen m entgegengesetzter Richtung, im letzten in gleicher Richtung 
wie dort — ohne noch näher controlirt werden zu können. Sonst 
scheint noch eine Abnahme vorgekommen zu sein bei II. Cnrpenter, 
für welchen der Mittelwerth — i"74 aus den vorhandenen 56 Beob- 
achtungen der 8 Jahre nicht ausreichend, vielmehr noch das Zusatz- 
glied — o"3 3 (t — 1 86g 5) erforderlich scheint, und vielleicht, 111 Über- 
einstimmung mit den horizontalen Durchmessern, eine Zunahme bei 
H Pead, für welchen die beiden Mittel 

1876 — 1880 — r'25 36 B 

1881 — 1883 —001 13 ” 

sich stark unterscheiden; 111 Anbetracht der ganz geringen Anzahl 
der Beobachtungen in der zweiten Gruppe kann aber noch das Mittel 
— o"92 als ausreichend angesehen werden. 

Für alle anderen Beobachter muss man sich auf Ableitung einer 
constanten Gleichung beschranken. 

Nimmt man als mittlere Wcrtlie Beob. —NA für die vier Ilaupt- 
beobacliter: D. — 1 "8 8 , E. — o"o 6 , Gr. — G'74, II. — 3"o3, und zieht 
demnach zur Reduction auf ihr Mittel überall — 1"68 ab, so erhalt 
man für die persönlichen Gleichungen in den verticalen Durchmessern 
folgende Werthe. 

Zweites System der persönlichen Gleichungen der Green- 
wicher Beobachter für den verticalen Durchmesser. 

Dunluu — o"20 1860 5) 

W Ellis 1851 — 70 -hP'69 ’+'0 ,/ ioo(£ — 1861 5), 1871—75 ■4-i // 33 
Onswiek — o"o6 — o"o6o (t — 1867 5) -ho''oo^ 6 (t — 1867 5) 2 
J Carpenter — 1"35 — o"iÖ3 ( t — 1865 5) 

I-I C arpentoi - o 06 - o 33 (t - 1 869 5) /rruf-i Tjin 

Lynn 1854—61 4-2"4i , 1864— 77 -1-3 "40 JDi 2 J 

Downing 1873— 75 ■+* 1 20, 1876 — 83 — O 49 

Thackoray 1875 — 7$ ■+• 1 47 > x ^79 — 83 -*-031 

Ii B reen 4-1 "16 Nash 4 -o"qo Manndor 4- i"o6 

Ilern y ■+* 1 24 Stonc 4- 1 87 Laird 4- 1,32 

Th Ellis -+-063 Roberts -+- 1 32 Pulloy 4-034 

Rogeison — 0 18 Chapell 4-085 Pett 4-125 

J Bieon 4-278 J Plummer 4-039 Bakei 4-06*5 

Main 4-126 Wnglit 4-07Ö II Pead 4-076 

Hendeison 4- 1 13 W Pluinmei — o 04 Denmson— 005 # 

Lajugie —010 Renting -1-130 Power 4-158 

Bowden 4-030 Potts 4-040 Biomloy 4-0 78 

PI Taylor —128 Ohnstie —026 Robinson 4- o 66 

H Todd —158 Jenkins —029 Pearco 4-158 

Wakelm —147 Goldney 4-268 James 4-189 

M Doiman 4-0 30 Har ding 4- o 80 PlucknetH- 1 08 

Talma ge -+*073 Giaham 4-140 A.Pead -+- o 35 

Davis —024 Wickliam 4-019 Bennctt 4-014 

Kei schnei 4-048 

. Werden nun diese Gleichungen abgezogen und dann nach der Zahl 
der Beobachtungen Jahresmittel gebildet, zunächst für die »regulär 
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[1115] Auwers Neue Untersuchungen über den Durchmesser der Sonne 

observers « (Dunkin, W. Ellis, Criswick , J. Carpenter, Lynn , Downing, 
Thackeray, Th Ellis, Henry, Rogerson, H Breen) und die »occasional 
observers« gesondert und dann für alle Beobachter zusammen, so 
ergibt sich die Correetion des NA, 1851-2 mit der Reduction auf 
den spater der Rechnung zu Grunde gelegten Werth des mittleren 
Durchmessers , wie folgt. 


Tafel C', D'. 


■ 

Con 

re gelm Beob 

cction der Du 

gel Beob j 

rchgangszeifc 

alle Beob 

lior Dm 
Abw 

Coirectu 

regelm Beob 

>n des veLtical 

gel Beob 

eil Durchmessc 
| alle Beob. 

J1S 

Abw 

Mittel 
der Abw 
beider Dm 

1851 

— O s I23* 

57 

— 0*097* 

7 

— 0 S 120* 

64 

-0 "56 

- i /, 8 4 " 

73 

“ i" 57 * 

8 

— 1 "8 1 * 

81 

— 0"l2 

-o "34 

1852 

— 0 070* 

76 

— 0 062* 

26 

-0068* 

102 

-HO IQ 

- 1 16* 

88 

-123* 

21 

-1 18* 

109 

-HO51 

-ho 35 

1853 

-0 031 

53 

— 0 I IO 

19 

— 0 052 

72 

H- 0 42 

- 1 54 

64 

— 1 g2 

18 

- 1 63 

82 

-HO OÖ 

-HO 24 

1854 

— 0 1 15 

öS 

— 0 056 

6 

— 0 I 10 

74 

— O42 

— 1 82 

67 

— 2 QI 

5 

— I 89 

7 2 

— O 20 

-O31 

‘855 

— 0 058 

60 

-0059 

12 

-0058 

7 2 

-h °33 

-1 38 

65 

- 1 44 

12 

~ 1 39 

77 

-HO 30 

-HO31 

1856 

— 0 091 

70 

— 0 097 

21 

— 0 092 

Qi 

— 0 16 

— 1 82 

81 

— 2 21 

2 4 

-1 91 

105 

— O 22 

— 0 19 

1857 

-0077 

107 

-0093 

6 

— 0 078 

n 3 

+ 004 

— 2 00 

1 16 

— 1 22 

5 

- 1 Q 7 

121 

— O 28 

— 0 12 

3:858 

— 0 090 

1 14 

-0085 

7 

— 0 089 

121 

— 0 1 2 

— 1 76 

122 

- 1 67 

9 

- 1 75 

I 3 I 

— O OÖ 

— 0 OQ 

1859 

— 0 069 

97 

— 0 069 

5 

— 0 069 

102 

+ 017 

— 1 64 

1 1 1 

- 1 49 

6 

- 1 63 

117 

-HO 06 

-HO 12 

i8bo 

-0091 

50 

— 0 067 

l 7 

— 0 085 

67 

— 0 06 

— 2 12 

55 

— 1 67 

1 1 

— 2 04 

66 

“O35 

— O 20 

1861 

-0053 

5 6 . 

— 0 087 

51 

— 0 069 

107 

+ 017 

-1 58 

bi 

- 188 

5 l 

- 1 72 

1 12 

-0 03 

-HO 07 

1862 

— 0 102 

4b 

— 0 101 

3 Ö 

— 0 099 

82 

-020 

- 1 55 

5 i 

— 2 OQ 

35 

-1 77 

86 

— 0 08 

— O 17 

1863 

— 0 102 

79 

— 0 070 

24 

— 0 OQ4 

103 

— 0 IQ 

-185 

84 

- I 59 

2 3 

— 1 80 

107 

— O I I 

-0 15 

1864 

— 0 063 

83 

-0079 

14 

— 0 065 

97 

-+- 0 23 

— 1 62 

88 

- 1 54 

16 

— 1 61 

104 

-HO 08 

-HO I S 

*865 

— 0 070 

81 

-0074 

2 0 

— 0 071 

104 

+ OI4 

- 1 53 

93 

- 1 52 

2 3 

“ 1 53 

11G 

-HO 16 

-HO 15 

1800 

— 0 058 

67 

-0073 

28 

— 0 062 

95 

-+-0 27 

- 1 39 

70 

-085 

30 

- 1 ‘ 2 3 

100 

-HO 46 

-H O 36 

18O7 

— 0 096 

54 

-0077 

19 

— 0 OQ I 

73 

— 0 14 

- 1 78 

61 

- 1 58 

20 

- 1 73 

81 

— O 04 

— O 09 

1868 

— 0 077 

82 

— 0 078 

2 9 

— °o 77 

1 1 1 

-HO 06 

- 1 54 

88 

— 2 18 

37 

- 1 73 

125 

— 0 04 

-HO o’l 

i8ö 9 

— 0 087 

57 

- 0 0Q9 

22 

— 0 090 

79 

' 013 

— 2 00 

62 

- 1 66 

3 1 

-1 8q 

93 

— O 20 

O 17 

1870 

— 0 094 

7 }l 

— 0 089 

2 3 

— 0 093 

99 

— 017 

— 1 80 

86 

— 1 80 

2 4 

-1 86 

1 10 

— O I I 

— O 14 

1871 

— 0 074 

bb 

— 0 068 

36 

— 0 072 

102 

Hh 0 1 3 

- 1 50 

7 ° 

— 1 62 

33 

-1 54 

103 

-HO 15 

-HO 14 

1872 

— 0 089 

74 

-0079 

33 

— 0 086 

107 

— 0 07 

-147 

76 

-138 

33 

-1 45 

109 

-HO 24 

-H O 08 

1873 

— 0088 

76 

— 0 089 

26 

— 0088 

102 

— 010 

— 1 69 

77 

— • 2 OQ 

29 

— 1 80 

106 

— O I I 

— 0 IO 

'o 74 

— 0 065 

66 

-0 125 

13 

-0075 

79 

-HO 09 

— 1 69 

68 

- 1 54 

12 

-167 

80 

-HO 02 

-HO 06 

‘o 75 - 

— 0 080 

56 

-°°93 

40 

— 0 08b 

96 

— 0 07 

— 1 92 

57 

- 1 54 

44 

“i 75 

101 

— O06 

— 0 07 

1870 

— 0088 

64 

— 0 068 

33 

— 0 081 

97 

0 00 

- 1 85 

62 

- 1 71 

3 1 

— 1 80 

93 

— O I I 

— 0 os 

1877 

— 0085 

47 

— 0 079 

28 

-0083 

75 

— 0 03 

— 1 76 

42 

“ 1 93 

26 

-1 83 

68 

— O 14 

-0 08 

1878 

-0 103 

40 

— 0 076 

37 

— 0 090 

77 

-0 13 

-x8 3 

35 

— 1 go 

37 

-1 86 

7 2 

-O 17 

— OI5 

1879 

-0 103 

33 

— 0 082 

26 

— 0 094 

59 

— 0 19 

— 1 89 

34 

— 1 82 

28 

— 1 §6 

62 

-O 17 

— 0 18 

1880 

— 0065 

59 

-0091 

40 

— o 075 

99 

-H 0 09 

- 1 54 

59 

- 1 82 

43 

- 1 66 

102 

-HO 03 

-HO 06 

1881 

— 0 070 

53 

— 0 064 

27 

— 0 068 

80 

-H 0 19 

- 1 72 

56 

— 1 12 

2 7 

— 1 52 

83 

-HO 17 

-HO l8 

1882 

-0079 

3 2 

0 078 

12 

-0079 

44 

-HO 03 

— 1 12 

35 

— 1 76 

13 

-1 30 

48 

■+■ 0 39 

-HO 21 

1883 

— 0 072 

43 

— 0 072 

21 

— 0 072 

64 

-HO 13 

— 1 88 

45 

- 1 37 

2 3 

-17 1 

68 

— 0 02 

-HO 06 


Die Beobachtungszahlen stimmen nicht überall mit denen der 
früheren Tafel für Greenwich überein, weil einige Wertlie, die fast 
ganz durch die Bestimmung der persönlichen Gleichung erschöpft 
werden, hier fortgelassen, und ferner die Beobachtungen von Lewis 
Hollis und Cox wegen der vorhin angegebenen Umstande nicht mit- 
benutzt sind 

Das Mittel aus den 33 Jahreswertlien der Correetion ist — o s o8 1 2 
bez — f'ögo Die Col. »Abw « der vorstehenden Tafel enthalten die 
Abweichungen von dem erstem Wertlie in solche des beobachteten 
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horizontalen Durchmessers umgesetzt, und die Abweichungen von 
dem letztem Wertlie unmittelbar Der Durchschnittsbetrag einer Jahres- 
abweichung ist o"i 64 bez. o"i 59 (für die Mittel der beiden Durch- 
messer nicht merklich kleiner, o"i 56), während derselbe früher fin- 
den horizontalen Durchmesser — für die S 1099 zusammeiigestellten 
\ — o"24ß war und für die verticalen erst durch Anbringung des 
Zeitgliedes (Reihe r[ S 1099) auf o"i 62 lieruntergebraclit wurde Dass 
dieses widernatürliche Zeitglied liier beseitigt wird, ist in der jetzt, 
der Bestimmung der persönlichen Gleichungen zu Grunde gelegten 
Annahme der Freiheit des Durchmessers von fortschreitenden Ände- 
rungen bereits eingeschlossen; jedoch geben die Beobachtungen auch 
einen gewichtigen unabhängigen Beweis für die Nothwendigkeit seiner 
Beseitigung, oder vielmehr seiner Übertragung auf die persönlichen 
Gleichungen der langjährigen Beobachter 

Es ist anzunehmen, dass das Mittel der persönlichen Gleichungen 
einer grossen Anzahl von Beobachtern sich einer Constante nähert. 
Nun finden sich aber aus den früher für die zahlreichen gelegentlichen 
Greenwicher Beobachter ermittelten persönlichen Gleichungen für den 
verticalen Durchmesser, bezogen auf das Mittel der vier Haupt- 
beobacliter als Nullpunct, folgende Mittelwerthe 

V“““ AgG» '*5'-« 

4 : Z-H 

Ein so beträchtlicher Unterschied zwischen zwei so zahlreichen Beob- 
achtergruppen ist m hohem Grade unwahrscheinlich 

Nachdem aber das jetzt befolgte Verfahren bei der Behandlung 
der verticalen Durchmesser in der Hauptsache nur die Änderungen 
eingefuhrt hat, dass die früher für die längste Beobachtungsreihe 
(Criswiclc) constant angenommene Gleichung veränderlich gesetzt., und 
für eine zweite lange Reihe (Dunkm) die Änderung starker angenommen 
wird, als in der vorigen Rechnung, ergeben sich du- Mittel der per- 
sönlichen Gleichungen gegen den ebenso definirten Nullpunct aus den 
obenstehenden Tafeln. 


13 Beobachtei 1851 — 60 

5 » 1859—66 

6 » 1867 — 75 

17 » 1874—83 


+ 075 I 18 B ‘851— öfi +o "47 
+ 088 i 2 3 p> '867— 83 +085 


d. i eine Übereinstimmung, wie sie nur irgend erwartet werden kann, 
und schwer für die Entscheidung ins Gewicht fallen muss, die Ur- 
sache der früher hervorgetretenen anscheinenden Abnahme der verti- 
calen Durchmesser wesentlich in der früher unerkannt gebliebenen 
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[1117] Au vvebs Neue Unter suchungen ubei den Durchmesser der Sonne 

Veränderung der Schätzung von Oriswick im Verlauf seiner 3 1 jäliri- 
Beobachtungsreilie zu finden 1 

Im übrigen lasst die nunmehr erlangte Bestimmung der persön- 
lichen Gleichungen die früher hauptsächlich zu Tage getretenen Un- 
gleichheiten zwar immer noch bestehen, vermindert ihren Betrag aber 
erheblich. So werden die mittleren Abweichungen der vier Gruppen, 
in welche früher die Reihe der horizontalen Durchmesser zu zerfallen 
schien, jetzt — o"o3 , -t-o"2i, — o"o6, + o"i 1, die Abweichung der 
zweiten Gruppe von den beiden einschliessenden ist also von 0*42 auf 
o"2Ö reducirt und ohne Zwang durch die zufälligen, den einzelnen Beob- 
achtungen und der Anwendung der mittleren persönlichen Gleichungen für 
die einzelnen Jahre anhaftenden Fehler erklärbar. Der früher anscheinend 
nachge wieseng Sprung m den verticalen Durchmessern von 1 866 auf 1867 
reducirt sich jetzt auf eine dem ersten dieser beiden Jahre eigentlium- 
liche, bedeutend über den Durchschnitt hinaus gegangene Abweichung, 
die, soweit sie den zufälligen Fehler der Beobachtungen selbst ubersteigt, 
ohne Zweifel durch kleine Schwankungen der persönlichen Gleichungen 
entstanden ist. Einen erheblichen Antlieil daran haben die Beobach- 
tungen zweier im Jahre 1866 erst ein tretenden Beobachter (II Car- 
penter und W Plummer), welche, wie aus der Tafel B zu, ersehen, 
anfänglich viel grösser als spater beobachtet zu haben scheinen. Lässt 
man diese fort, so bleibt für 1866 nur die Abweichung -+- o"3 3 

Es ist nicht, ganz richtig, dass alle Beobachtungen gleiches Gewicht 
erhalten haben, und namentlich nicht, dass den Bestimmungen neu ein- 
tretender Beobachter sogleich dicss volle Gewicht zucrtheilt worden ist 
Ich habe deshalb in der obigen Tafel die Beobachtungen der gelegent- 
lichen Theilnelimer zunächst von denen der Hauptbeobachter getrennt, 
um ersehen zu lassen, wie eine Berichtigung dieser zu wesentlicher Ver- 
einfachung der Rechnung hier zugelassenen Annahme die Jahresmittel, 
abgesehen von einzelnen Ausnahmcfallen wie dem eben besprochenen, 
durchweg nur ganz unerheblich würde verändern können. Die ersicht- 
lich mit einer oder der anderen unerheblichen Ausnahme durchweg statt- 
findende Übereinstimmung 111 dem Gange der Jahresresultate für die 
beiden Beobaclitergruppen beseitigt zugleich den Einwand, den man 


1 Eine solche Abnahme kommt gar nicht /um Vorschein, wenn inan die Jahres- 
mittel ganz ohne Anbringung von persönlichen Gleichungen /usaminenstellt Diess ist. 
aber gänzlich Zufall, und eine solche Zusammenstellung — wie sie von Airy M N 
20,83 lln( I Thackeray M N 45,390 gegeben ist — zeigt selbst auf’s deutlichste 
die Nothwendigkeit der Berücksichtigung der persönlichen Gleichungen Man würde 
aus der Airy-Thackeray’schen Tafel für 1851 — 1883 die durchschnittliche Abweichung 
eines Jahresmittels =to"2i bez ±o"2y erhalten, die Amplitude der Schwankungen 
1 "86 bez U '47 gegen o"g8 und o"86 der obigen Tafel, oder 1 " 14 und V'47 gegen 
o"53 und o"8i der obrgen Tafel nach Ausseherdung der ersten 5 Jahre, 
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gegen die, erst durch das spätere Endergebniss der Untersuchung nach- 
träglich ihre vollständige Legitimation erlangende, Zuziehung der ver- 
mittelst der Tafeln E' reducirten Resultate derjenigen Beobachter, welche 
nur für kurze Zeiträume emgehen, liier noch machen konnte, dass näm- 
lich durch diese Zuziehung langperiodische wirkliche Schwankungen des 
Durchmessers seihst oder seiner lnstrumentellen Wiedergabe einig er- 
maassen verwischt werden könnten. 1 Bei solcher Sachlage war es richtig 
die Vereinigung sogleich vorzunehmen, weil die Zuziehung der gelegent- 
lichen Beobachter eine zweifelsfreie und nicht unwesentliche Verminde- 
rung der zufälligen Fehler der einzelnen Jahresresultate herbeifuhrt. 

Der m der Ausgleichung der Greenwicher Horizontalreihe erzielte 
Gewinn tritt noch deutlicher hervor, wenn man die unbeständigen 
ersten Jahre aussondert, man hat 

1851 — 55 1856— 69 1870 — 83 

durchsehn Abw o"38 o"i5 o"io 

früher o 37 0.20 0.25. 

Eine graphische Darstellung der in der Tafel C' und D' festge- 
stellten Greenwicher Resultate für die beiden Durchmesser ist auf 
Taf. XVII gegeben. 

hur die Washingtoner Beobachter erhalt man, wenn aus den 
S 1077 und 1080 für die einzelnen Jahre aufgefulirten Worthon Beob 
— A.E , bei den horizontalen Durchmessern nach Reduction aufrichtiges 
Jahresmittel für die unvollständigen Beobachtungsjahre i8(k)— 1871, 
Mittel nach der Zahl der Beobachtungen genommen und davon die 
für das Mittel aller Beobachter geltenden Betrage -0*107 und — U'40 
abgezogen werden, folgende Werthe der persönlichen Gleichung: 

Newcomb -—0*051 — i"yj 

Thu 1011 4- o 040 -+- 0 79 

Hall 4-0.007 — 034 

Rogt'is +0115 -t-126 

Abbe — 0-026 -4- o 62 

Fnsby 4 - o 076 —019 

Eastman 4-0041 1868—77 4- 0*98, später - o " y ^ 

HaTkness —0044 — o"84 

8 tone 4-0050 -*-005 

Holden 4-0067 4- 1 15 

Skinnei - o 042 - o 43 - o"2i (t - 1 878 5) 

Paul — 0097 —097 

Pi itehett 4- o 062 4- 0 79 

Rock —0100 —008 

Wmloek —0096 —001 

1 Wollte man die langen Reihen allein ausglaichen, so erhielte man fast genau 
dieselben Ausgleichungscurven wie die auf Tai XVII dargestellten für das gesummte 
Material, für den horizontalen Dmclmiessei mit der einzigen Ausnahme, dass das 
Minimum von 1878 ein Jahr hinausgeschoben werden und auf — o ,! 2 anwaehsen, voiher 
aber nooh ein Maximum von -t-o"i 18740 sich einschieben wurde, für den vertiealen 
Durchmessei in noch genauerin Anschluss, indem sich nur das Maximum von 1866 
etwas erniedrigen und das Minimum von 1878-9 etwa 2<lahie früher eintreten wurde. 
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Für <lie Beobachter mit längeren Reilien findet man die Theil- 
mittel Beob — A.E 
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1880- 

~ 7 l 

"74 

~79 

-82 

-0057 

-009s 

— 0 047 

— 0050 

41 . ; 

85 ■ 1 

73 " ( 
40 » 

) 

> — 0 066 

1868- 
1878— 
1 88 ! — 

■77 
“ 79 ! 
•82 J 

— o"42 
-2 15 

186 B 

41 * 


Slvinnei 


~v 

-82 

— 0 156 

— 0 141 

90 . i 
76 » i 

j - 0 149 

•873- 

•877- 

1880— 

-76 - 

-79 - 
-82 - 

- l"l I 

- I 89 
-2 37 

76 B f 

5 * * 

38 • 

1878 5 - 1 "76 

- 1 97 
• — 1 78 


Vielleicht hat Frisby beide Durchmesser allmählich grösser beob- 
achtet, mdess sind die Differenzen zwischen seinen vorstehenden Theil- 
mitteln für sich allem noch nicht zu verbürgen. Bei Eastman scheint 
die zweite Gruppe der Durchgangszeiten abzuw eichen, ich habe indess 
zunächst auch hier, wie überall für die Durchgangszeiten der Wash- 
ingtoner Reihen, die Gleichung constant angenommen. Dagegen 
zeigen die verticalen Durchmesser bei Eastman Sprünge, die nicht 
unberücksichtigt bleiben können; der Beobachter hat seine Schatzung, 
anscheinend plötzlich von 1877 a uf 1878, um — 1 "7 3 geändert, ist 
aber nachher vorübergehend , während des Jahres 1880, noch einmal 
in seine alte Beobachtungsart verfallen Ich habe die Beobachtungen 
von 1880 ganz fortgelassen. Ferner ist für Skinner eine schnelle 
Verkleinerung der verticalen Durchmesser ersichtlich 

Man erhält demnach folgende mit den vorstehend zusammen- 
gestellten Gleichungen auf das Mittel aller Beobachter und in den 
drei unvollständigen Beobachtungsjahren gehörig auf Jahresmittel redu- 
cirte Wertlie Wasli — Am. Eph und deren Abweichungen vom Mittel 
— o s io86 (hör. Dm — 1 "5 5) bcz. — i"43’ 


Tafel K' 


Ja hi 

I>g Zt 

Beob 

Abw 

h I)m 

v Dm 1 

Bool> 

Abw 

Jaln 

Dg Zt 

Beob. 

Abw 
h Dm 

v Dm 

Beob 

Abw 

1866 

—0*1 15 

107 

— o"og 

-x "77 

HO 

-o "34 

j 875 

— 0*108 

93 

4 -o"oi 

— l"21 

90 

; 4 - 0 ;/ 22 

1867 

— O 089 

127 

-4- 0 29 

— 1 20 

1 18 

+ 0 23 

1876 

—0 098 

93 

4-0 l6 

- 144 

99 

— 0 01 

1868 

— O IO3 

ioq 

-»-009 

— 1 24 

IOI 

4-0 19 

1877 

— 0099 

52 

4-0 14 

— I 69 

53 

— 0 26 

1869 

-O I43 

50 

“°49 

- 1 50 

58 

— 0 07 

1878 

—008b 

59 

+ O33 

- I 47 

5 8 

— 0 04 

1870 

—0 129 

69 

— 0 29 

- 1 51 

04 

— O 08 

1879 

—0 096 

l l 

4-0 19 

“ 1 39 

b 9 

4 - 0 04 

1871 

— 0 1 8 1 

1 1 

— 1 03 

-251 

10 

— 1 08 

1880 

—0 107 

62 

4-0 03 

- 1 *7 

42 

4 - 0 26 

1872 

-0 135 

81 

"“° 37 

-135 

75 

4-008 

l88l 

— 0 089 

87 

4-0 29 

- 1 41 

82 

4 - 0 02 

1873 

-0 105 

55 

*4-0 06 

— 1 48 

55 

— o 05 

1882 

— 0 109 

76 

O OO 

~ 1 53 

70 

— 0 10 

1874 

—0 109 

79 

0 00 

- 1 3 1 

77 

4-0 12 
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Die durchschnittliche Abweichung eines Jahreswerths ist für den 
horizontalen Durchmesser o"i 82 , für den verticalen o"i4o. Die Über- 
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einstimmung der Werthe für den letztem lasst niclits zu wünschen 
übrig, die blosse Annahme von Veränderungen hei zwei Beobachtern 
hat. genügt, die früher m dieser Reihe gefundenen Anomalieen voll- 
ständig zu beseitigen Die Übereinstimmung zwischen den horizon- 
talen Durchmessern ist, ohne Annahme von Änderungen in den per- 
sönlichen Gleichungen, nur durch Berichtigung des Anschlusses der 
nur lose zusammenhängenden Gruppen, wesentlich verbessert, indess 
noch nicht genügend, indem die Jahre 18Ö9 — 1872 nicht in die Reihe 
hineinpassen. Sie geben o"55 weniger als die übrigen 13 vortrefflich 
unter einander stimmenden Jahre. Diess liegt aber in der Hauptsache 
augenscheinlich daran, dass Fnsby in der Tliat anfänglich kleiner 
beobachtet hat — vielleicht ist die Änderung plötzlich eingetreten, 
indem die Jahre 1868 — 1873 in verhältnissmässig guter Überein- 
stimmung — 0*056 geben, dagegen 1874 — 1879 gut liarmonimid 

— o s oi4 — und eine ähnliche Änderung bei Stone, wie sie die Tafel 
S. 1077 nur andeuten konnte (1 870-72 35B. — 0^93, 1873-75 28 B. 

— o s oi4), gleichfalls reell ist. 

Für Oxford ergeben sich die persönlichen Gleichungen , bezogen 
auf das Mittel der Beobachter (für die Durchgangszeiten mit doppeltem 
Eingehen von Quirlmg und Keatmg) . 


Quirlmg 

Lucas 

Main 

Keatmg 

F Bellamy 

Robinson 

Wickham 


1862— 66 — 0*051) 
1867— 69 4-0030) 

-o s 355 
•+■ o 163 

1870— 72 4-0*242) 
1873-76 +0335$ 

— o b i 

— o 130 
-o 109 


-o"97 

— 1 01 
4-1 56 

4-0 90 

— o 69 

— OOI 
4-0 2 S 


Damit worden die Jahresmittel Oxf — N. A 


Tafel X. 


Jahr 

I) g Zt 

Beob 

Abw 
h Din 

v Dm | 

Beob 

Abw, 

Jahr 

I)g Zt 

Beob 

Abw 
h D111 

v Dm 

Beob 

Abw 

1862 

— 0 S 070 

33 

— o"i7 

-i"i 5 

36 

— i"oo 

1871 

— o s obi 

82 

— o"04 

-081 

82 

— o"66 

‘^3 

— 0 092 

72 

-049 

— 0 17 

72 

— 0 02 

1872 

-0035 

7* 

+ ‘° 33 

-036 

75 

— 0 21 

1804 

— 0 007 

114 

4-073 

— 007 

114 

4-0 08 

I §73 

— 0 007 

81 

4-073 

4-050 

85 

4- 0.65 

1865 

-0065 

108 

— 0 10 

4-054 

104 

4-0 69 

1874 

—0054 

87 

4-006 

— 0 20 

102 

-005 

1866 

— 0 080 

86 

— 0 32 

— 0 19 

88 

— 004 

1875 

-0073 

72 

— 0 22 

4 - 0 IQ 

82 

14-0.34 

1867 

— 0 048 

79 

4-0 14 

-039 

83 

— 0 24 

187O 

—0 079 

100 

-030 

-OjO 

102 

— 021 

1868 

— 0 048 

108 

4-0 14 

— 006 

101 

4-009 

l88l 

— OOQÖ 

30 

-° 57 

— 0 02 

36 

4-013 

1869 

— 0 042 

8 

4-0 23 

— 0 94 

7 

-079 

1882 

— 0085 

26 

~° 39 

— 0.12 

26 

4-002 

1870 

— 0 065 

3 2 

— 0 10 

-ho8i 

33 

4- 0 96 

1883 

— O 028 

46 

4-043 

-0 32 

46 

— 017 


Die Abweichungen sind von den hieraus, nur mit Gew '/» für 1869, 
gebildeten Mitteln — o s 0 58 und — o"i5 genommen, ihr durchschnitt- 
licher Betrag ist sehr gross, o"2 8 bez. o"33 
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Für Neucliätel werden die personliclien Gleichungen, bezogen 
auf das Mittel der 8 Beobachter. 

Husch -i- cf ob 

Schmidt —093 — o"44 (t— 1868 o) 

Becker — o 45 ■+• O 80 (t — 1873 o) 

Fraii 7 —0x2 

Cxiut/machei + 0 66 
Legi and -Roy —009 
Ihlfikci 4-060 

(Meyer -+- 0 27) 

Die Änderungen bei Schmidt und Becker ergeben sich hier noch 
starker als früher durch die Vergleichung mit Greenwich Die ein- 
zelnen Jahrgänge dieser Beobachter geben jetzt auf 1868.0 bez. 1873.0 
reducirt : 


Schmidt Becher 


1864 32' 

2"87 

1868 3, 

2' 2"68 

1871 

3 2 ' 3"40 

1865 

1 69 

1869 

2 74 

1872 

2 77 

1866 

2 55 

1876 

227 

1873 

2 81 

1867 

2 33 

1871 

1 93 

1874 

324 


Als reducirte Jahresmittel nach der Neuchäteler Reihe erhalt man: 


Tafel Y. 


1862 32' 

2! 

34 

-o "94 (O >/d 

>«73 3 

•2' 3"2Ö 

— 0"02 

1863 

3 

2 7 

— OOI 

1874 

401 

4-O73 

1864 

3 

58 

•4-O3O 

>875 

2 58 

— O.7O 

1865 

2 

62 

— O 06 

1876 

3 2 4 

— OO4 

1866 

3 

48 

- 4 - O 20 

1877 

35 S 

• 4 - O/27 

1867 

3 

26 

—•002 

1878 

2 79 

-O49 

1868 

3 

61 

+ O33 

1870 

3 54 

4-0 26 

1869 

3 

57 

4 - O 2 Q 

1880 

3 5 l 

+ 0 23 

1870 

3 

20 

— O08 

1881 

3 

- 4 - 0.10 

1871 

3 

47 

+ o 19 

1882 

324 

— 0 04 

1872 

3 

22 

— O oc 

1883 

2 97 

-031 


Das Mittel wird 32' 3"2 8, womit die in letzter Columne stehenden 
Abweichungen übrig bleiben Ihr durchschnittlicher Betrag ist o"27, 
sehr gross zumal in Anbetracht des Umstandes, dass bereits 9 C011- 
stanton aus der Reihe eliminirt, sind 

An Stelle der S. 1 107 gegebenen Tafel der Gesammtresultate tritt 
nunmehr die folgende, welche hinsichtlich der Vereinigung der ver- 
schiedenen Reihen in so fern abweichend construirt ist, als die Ge- 
wichte für Oxford und Neuchatei auf die Hälfte herabgesetzt sind. 
Ausserdem waren 111 Folge der Änderung der Beobachtungszahlen 
einzelne unerhebliche Änderungen der früher angenommenen relativen 
Gewichte erforderlich 
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Tafel W'. 

Beobachtete Abweichungen des Durchmessers von seinem 
inittlern Werth in dem zweiten System der persönlichen 
Gleichungen, nach sammtlichen Beobachtungen 



hoi 

Dm chm 

benutzte 

Beob 

vert 

Dm chm 

benut/to 

Beob 

beide 

Dur chm 

benutzte 

Beob 

^cnahoites 

Gewicht 

1:85 1 

— -(>"5 6 

64 

— 0"l2 

81 

-°"34 

145 

i 5 

185z 

-»-019 

102 

■4-051 

109 

4-o 35 

21 1 

2 1 

1853 

* 4-0 42 

7 2 

4 - 006 

82 

4-0 24 

154 

1 5 

1854 

— O42 

74 

— 0 20 

72 

-031 

146 

1 5 

1855 

+ O33 

7 2 

4-030 

77 

4-031* 

149 

1 5 

1856 

— O l6 

91 

— 0 22 

i °5 

— 0 19 

1 ()6 

2 0 

i8 57 

-I-OO4 

”3 

— 028 

121 

— 012 

234 

23 

1858 

— O 12 

121 

— 006 

131 

— 0 09 

252 

2 5 

1859 

4-017 

102 

4 - OOÖ 

117 

4-0 1 1 

2 IC) 

2 2 

l860 

— 0 06 

67 

-O35 

66 

— 0 20 

133 

* 3 

l86l 

+*0 17 

107 

-003 

1 12 

4-0 07 

219 

2 2 

l862 

-036 

156 

— 0 26 

122 

-032 

278 

2 0 

«863 

— 0.20 

3°9 

-OOQ 

! 79 

-0 15 

488 

33 

1864 

•+■037 

34 'z 

4-0 08 

219 

4-0 25 

5 ( >L 

3» 

1865 

— O 12 

376 

4-0 34 

2 20 

4-0 08 

59 ° 

4 1 

l86Ö 

H-0 04 

46l 

4-0 04 

298 

4-0 04 

759 

5 9 

1867 

• 4-0 IO 

453 

4-0 06 

281 

4-008 

734 

69 

1868 

■ 4-0 13 

43 2 

4-0 08 

3 2 7 

4-0 1 1 

759 

6 0 

1869 

— O 10 

33 i 

— O l8 

158 

— 0 14 

489 

3 2 

187O 

— 0 17 

364 

4 - 0 02 

207 

— 009 

57 1 

3 * 

187I 

«4-OO5 

370 

— 0 18 

195 

-005 

565 


1872 

— 0 10 

427 

4-0 IO 

259 

— 001 

686 

4 8 

^73 

+ OO9 

394 

4-0 06 

246 

4-008 

640 

42 

1874 

4-0 l6 

419 

4 - 0 0 5 

259 

4-011 

678 

50 

'875 

-O 17 

445 

4- 0 13 

2 73 

-003 

718 

S S 

1876 

OOO 

450 

— O 09 

294 

— 004 

744 

S 6 

‘877 

4-0 10 

275 

— O 20 

121 

— 003 


3 2 

1878 

— 0 02 

303 

— 0 10 

130 

— 006 

4.0 

3 5 

1879 

• 4-005 

305 

— 0 06 

I 3 I 

000 

436 

$ 5 

l880 

4-0 IO 

345 

4-0 13 

144 

4-0 1 1 

4 «y 

37 

l88l 

+ O 14 

378 

4-0 10 

201 

4-012 

=579 

44 

l882 

— O 04 

276 

4 - 0 09 

144 

4-002 

420 

3*9 

1883 

• 4-0 09* 

268 

— 0 07 

1 14 

4-002 

382 

2 6 


Taf. XYII enthält eme "Darstellung der letzten Mittclcolumne. 
Entsprechend den m diesen ersichtlichen kleinen Zeichenfolgen kann 
man die dort eingetragene Ausgleich ungscurvc mit kleinen Wellen 
construiren , welche für den dichter mit Beobachtungen gefüllten Zeit- 
raum regelmassig genug in 7 oder 8 -jähriger Periode auf einander 
folgen. Die wirkliche Beweiskraft der ganzen ßcobachtungsreihe er- 
scheint mir aber bereits durch die Ausgleichung vollständig erschöpft, 
welche die gerade Nulllmie der Abscissen ergibt 


Ich ziehe das Resultat der voraufgehenden Untersuchung in 
folgenden Sätzen zusammen. 

Die Bestimmung des Sonnendurchmessers aus den Differenzen 
der Culminationszeiten oder der Zenitlidistanzen der entgegengesetzten 
Sonnenrander ist persönlichen Gleichungen unterworfen, welche durch- 


69 


[ 1123 ] Auwels Neue Untersuchungen über den Durchmesser der Sonne 

scbmttlich etwa i", liaufig jedoch, und zwar zwischen Beobachtungen 
an dem nämlichen Instrument und nach der nämlichen Methode, 
3, 4 oder 5" und ausnahmsweise bis 10" betragen. 

Untersuchungen über das relative Verhalten von Beobachtungs- 
reihen, oder von verschiedenen Stucken derselben Reihe, die von 
verschiedenen Beobachtern herrulircn, dürfen deshalb nicht ohne 
Berücksichtigung der persönlichen Gleichungen ausgeführt werden 
Andernfalls sind die vermeintlichen Resultate solcher Untersuchungen 
werthlos, ausgenommen wenn an jedem einzelnen der verglichenen 
Stucke so zahlreiche Beobachter Theil haben, dass ein hinlänglich 
angenali ertes gegenseitiges Aufheben der vernachlässigten Gleichungen 
vorausgesetzt werden darf 

Die persönlichen Gleichungen sind ziemlich häufig und in ver- 
haltnissmässig weiten Grenzen veränderlich, dergestalt, dass ein Beob- 
achter im Laufe mehrerer Jahre seine Auffassung des Sonnendureh- 
messers allmählich oder sprungweise bis zu mehreren Secunden ändert 

Es ist daher nicht möglich, vermittelst der durch mehrere Jahre 
fortgesetzten Messungen eines und desselben Beobachters das Verhalten 
des Sonnendurchmessers m Bezug auf etwaige fortschreitende oder 
langperiodische Änderungen zu prüfen, falls nicht die Constanz der 
Messung selbst anderweitig nachgewiesen werden kann. 

Die Bestimmbarkeit der persönlichen Gleichungen wird durch 
deren Veränderlichkeit empfindlich beschrankt. Hauptsächlich aus 
diesem Grunde ist es unmöglich , eine den zufälligen Fehlern der 
einzelnen Beobachtungen entsprechende Ausgleichung einer längeren 
• Beobachtungsreihe zu erzielen. 1 Diese Ausgleichbarkeit wachst mit 
der Zahl der fortlaufend und regelmassig neben einander an der Reihe 
thätigen Beobachter Sie ist demnach am vollkommensten für das 
Greenwicher System , die damit erreichte Grenze des m. F eines Jahres- 
resultats von etwa o"i scheint das ausserste im regelmassigen Be- 
triebe des Meridiandienstes einer einzelnen Sternwarte Erreichbare zu 
sein Auch durch gleichzeitige Beobachtung beider Durchmesser an 
demselben Instrument ist keine grössere Sicherheit zu erzielen — 
Um Durdimesserbestimmungen aus verschiedenen Jahren innerhalb 

1 Ich habe über den imttlorn Betrag dieser zufälligen Feldei keine weiteren 
Rechnungen angestellt als die in meiner Unteisuchung von 1873 enthaltenen Nach 
den Thackerav’selien Angaben (Monthly Not Vol 45 p 395,468) wurden ei lieblich 
kleinere Werthe anzunehmen sein, im Dmchschnitt in. F von etwa =±=(^073 lur eine 
Beobachtung dei Culminationsdauei und =*= 1 "4 lur einen Vertieal-Diuchmesser Wie 
Iir Thackeray seine Zahlen abgeleitet hat, ist nicht angegeben , jedenlalls sind dafür 
viel mehr Beobachtungen benutzt als in ineinei früheren Untersuchung, dieselben indess 
last ausschliesslich den Reihen langjahnger und besondets emgeubter Beobachtei 
entnommen. 
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engerer Grenzen des m F. vergleichbar zu machen, muss man daher 
ganz andere Messungsmethoden anwenden 

Die Vergleichung der nach Möglichkeit von den persönlichen 
Gleichungen "befreiten Jahresmittel der Meridianbestimmungen des 
Sonnendurchmessers lur den Zeitraum 1851 — 1883 gOit keine An- 
zeichen, welche mit einiger Wahrscheinlichkeit, geschweige denn mit 
Sicherheit auf eine fortschreitende oder periodische Änderung des 
Sonnendurchmessers zu deuten wären , vielmehr ist überall, wo solche 
Anzeichen in der Rechnung zum Vorschein kommen, ihr Ursprung 
deutlich in einem Mangel dev letzteren, nämlich fehlerhafter oder 
ungenügender Bestimmung der persönlichen Gleichungen erkennbar. 
Insbesondere widersprechen die Beobachtungen in jeder möglichen 
Interpretation der Existenz solcher Änderungen, welche der Periode 
der Sonnenilecken folgen sollten, soweit überhaupt ihre Beweiskraft 
reicht. Durch diese wird eine Veränderung um o"4 vom Maximum 
bis zum Minimum des Fleckenstandes ausgeschlossen, eine Veränderung 
um die Hälfte dieses Betrages oder ein Coefficient von 0 002 für die 
Wolf’schen «Relativzahlen« des Eieckenstandes schon sehr umvahr- 
* scheinbcli gemacht — 

Nachdem die Untersuchung von 15000 Bestimmungen von 
ioo Beobachtern an vier starken Instrumenten zu diesen Ergebnissen 
geführt hat, muss es definitiv aufgegeben werden, Untersuchungen über 
Veränderungen des Sonnendurchmessers auf Meridianbeobaclitungen, 
geschweige denn auf kleinere Reihen von solchen, oder auf höchstens 
aequivalente Bestimmungen, zu gründen. Die interessante und wichtige 
Untersuchung derartiger Beobachtungsreihen über den Sonnendurch- 
messer hat sich vielmehr 111 Zukunft so lange ausschliesslich auf das 
Studium der die Beobachtungen beeinflussenden systematischen Fehler 
zu richten, bis auf die Resultate dieses Studiums mit Sicherheit 
Methoden zur Beseitigung oder wesentlichen Einschränkung dieser 
Beobachtungsfehler gegründet werden können 


Die Frage nach dem wahren Betrage des mittlern Sonnen- 
durchmessers habe ich im Vorstehenden nur gelegentlich mit Angaben 
über die absoluten Fehler der erhaltenen Bestimmungen gestreift 
Sie gehört nicht weiter 111 eine Discussion von Meridianbeobachtungen 
hinein, weil die absoluten Beträge der aus solchen bestimmten Durch- 
messer keine andere Bedeutung haben, als die, dass sie em für einen 
bestimmten Beobachter oder ein bestimmtes Instrument anzuwendendes 
Reductionselement liefern. Eine andere Bedeutung können auch die 
hier für das Mittel aller Beobachter an den einzelnen Instrumenten 
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abgeleiteten Wertli e ungeachtet der tl teilweise grossen Zahl der Beob- 
achter nicht, beanspruchen; diese Mittel wurden nach der hier zuletzt 
durchgefuhrten Berechnung sein . 


Greenwich lior Dm. 

32' U99 

vert Dm. 32' 2"73 

54 Beobachter 

Washington » 

2.45 

>> 2 57 

15 

Oxford » 

2.87 

* 3 - 5 i 

7 

Neuchätel ■» 

3- 2 7 

» 

8 


Die frühere Berechnung, bei welcher die Zahl der zugezogenen Green- 
wicher Beobachter um 8 grösser war, würde nur den horizontalen 
Greenwicher Durchmesser eine Kleinigkeit abweichend (o"o2 grosser) 
geben Bei Oxford wurde die Zuziehung der nicht berücksichtigten 
Beobachter Bechaux und Bowden die Mittel uni +o"io und — o"o8 
andern 

Eine merkliche Abweichung des Sonnenkorpers von der Kugel- 
gestalt ist nicht vorhanden Meridianbeobachtungen sind zur Unter- 
suchung der Gestalt der Sonne untauglich, weil sic die beiden auf 
einander senkrechten Durchmesser durch Methoden bestimmen, die 
nicht gleichartig sind. Der einen dieser Methoden einen Vorzug vor 
der anderen zu gehen, ist nicht a priori zulässig, und wenn sich in 
der vorhergehenden Untersuchung auch Anzeichen dafür ergeben haben, 
dass die Fadeneinstellungen für Zenithdistanz sowohl in Bezug auf 
Gonstanz der Auflassung als auf durchschnittliche Grosse des absoluten 
Fehlers dann eimgermaassen nn Nachtheil sind, wenn sie mit einem 
einfachen Faden ausgefuhrt werden, so bedarf dieser liier erscheinende 
Unterschied doch erst noch weiterer Bestätigung , und bleibt es einst- 
weilen , um möglichst vergleichbare Zahlen für die verschiedenen 
Instrumente zu erhalten, das Sicherste, aus den vorhandenen Doppel- 
hestimmungen einfach die Mittel zu nehmen und die einfache Be- 
stimmung für Neuchätel ohne eine Reduction, die ganz willkürlich 
bleiben wurde, damit zusammenzustellen Es gibt dann 
Greenwich 32' 2. " 3 0 (oder 2"37) 

Washington 2.51 

Oxford 3 19 (oder ^" 20 ) 

Neuchätel 3.27 

Die Unterschiede dieser Zahlen unter einander sind, obwohl die 
im engern Sinne zufälligen Fehler der einzelnen Beobachtungen 
durch die sehr grosse Anzahl der letzteren fast zum Verschwinden 
gebracht werden, dennoch nur zufällige. Sie sind zum Theil auf 
die persönlichen Gleichungen zuruckzufüliren , welche allem mittlere 
Fehler für die angegebenen vier Mittel übrig lassen, die der Reihe 
nach zu nahe o" 1 , o"2, o"3 und o"4 zu veranschlagen sind. So 
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weit eine solche Erklärung nicht ausreichend sein sollte, wird man 
den noch übrig bleibenden Theil der Unterschiede am wahrschein- 
lichsten mit den Unterschieden der Bildschärfe m Verbindung zu 
bringen haben, nicht sowohl der den vier Objectiven eigenthümhchen, 
als vielmehr derjenigen, mit welcher m den einzelnen Reihen durch- 
schnittlich gearbeitet ist. Dass m der That bei den Reihen von 
Oxford und Neuchätel der durchschnittliche Fehler der Focalberichti- 
gung erheblich grosser gewesen ist als m Greenwich und Washington, 
werde ich in dem nächsten Abschnitt dieser Untersuchungen nach- 
weisen. 


Bern zu Taf. XVI — Bei der zu Tafel S gehongen Darstellung wurde eine 
fehlerhafte Grundlage benutzt, und es sind einige Puncte erheblich falsch eingetragen, 
nämlich 1 86 1 5 o"ii zu tief, 1880 5 und 1881 5 0*09 zu hoch. Die Berichtigung dieses 
Vei sehens wurde ergeben, dass der aufsteigende Zweig dei Cürve 1860.5 — 1 865. 5, 
ohne Änderung der Ordrnaten seiner Endpuncte, in seiner ersten Hälfte ein wenig 
steiler, nachher etwas weniger steil ansteigend zu ziehen wäre, und dass das Ende 
der Curve von 18805 al) sich em wenig (bis 1883 5 um o ,/ 03) mehr senkte 

Ausserdem sind noch 10 Puncte o"oi tiefer als nach der definitiven S 1092-93 
gegebenen Ptedaction der Tafel 8 eingetragen, die entspi echende Berichtigung 'bleibt 
ohne merkbaren Einfluss auf die Festlegung der Curve 
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II. 

Die jährliche Ungleichheit des Sonnendurchmessers. 

Nach den bekannten Rechnungen Lmdenau’s über 33 Jahrgänge der 
unter Maskelyne’s Direction am Passagen - Instrument der Greenwicher 
Sternwarte beobachteten Durchgangszeiten der Sonnenscheibe haben 
sich für den mittlern Werth des horizontalen Sonnendurchmessers 
um die Mitte der einzelnen Monate des Jahres m den beiden von 
Lindenau getrennt behandelten Perioden die folgenden Werthe ergeben: 


Monat 

1765 — 1783, 1785, 1786 1 


xmttl Werth 

Beob 

Abw 

Januar 

3 a ' °"34 

74 

-C'59 

Februar 

2 32 

82 

+ 039 

März 

3 °4 

98 

-+- 1 11 

April 

2 44 

93 

+ 0 51 

Mai 

2 40 

123 

■+•047 

Juni 

0 00 

129 

-193 

Juli 

0 28 

n 9 

-165 

August 

2 12 

104 

+ 0 19 

September 

340 

103 

*+■ 1 47 

Octobei 

3 60 

93 

+ 1 67 

November 

2 32 

89 

+ 039 

Decembci 

086 

67 

— 1 07 

Mittel u dui ch-’ 

\ 



sehn Abw der 

> 3 2 * ' «"93 

1174 

± C04 

1 2 Monate 

1 




I787 — I798 2 


raittl Werth 

Beob 

Abw 

31' 59 " 4 ° 

58 

~o"i5 

59 98 

55 

+ 043 

3a 0 82 

61 

-+- 1 27 

31 5960 

6 3 

-4- 0 05 

59 62 

91 

4-0 07 

5800 

So 

~ 1 55 

59 °4 

101 

-051 

59 9 6 

88 

•+■041 

32 038 

59 

+ 083 

O 20 

45 

+ 0 65 

O 14 

76 

■4- 0 59 

3 1 57 5 ° 

64 

— 2 05 

3 «' 59"55 

00 

dt o r, y 1 


Es gilt seit Lindenau’ s Untersuchungen als eine ausgemachte 
Thatsache, dass Maskelyne’s Sonnendurchmesser eine starke, im Jahr 
zwei Mal verlaufende, Periode aufweisen, und in der Lliat erscheint 


1 Mon Corresp Juni 1809 S 534 

2 Mon. Corresp Jum 1810 (S 469 flg ) 


Auwers 


10 
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es in Anbetracht der Vorsicht, mit welcher Lmdenau das benutzte 
Material ausgewählt hat, und bei der — freilich hinsichtlich der Lage 
und Amplitude der Periode weit von Vollständigkeit entfernten — 
Übereinstimmung der beiden so ausgedehnten Reihen m dem Nach- 
weise einer solchen Periode, kaum möglich an der Bündigkeit dieses 
Nachweises zu zweifeln. Ebenso wenig ist es aber gelungen die 
halbjährige Periode zu erklären. Lindenau 1 s eigene Erklärung hat 
von Anfang an nur vereinzelten Beifall gefunden und ist in der Form, 
in welcher man sie neuerdings mehrfach wieder hervorgesucht hat, 
um die beobachteten Änderungen wiederum dem Sonnenkorper selbst 
zuzuschreiben, schwerlich verbessert, Bessehs ihr gleich gegenüber- 
gestellt c Annahme periodischer, mit der jährlichen Temperaturperiode 
zusammenhängender Änderungen im Zustande des Instruments gibt 
ohne Zweifel für die Mehrzahl aller später gefundenen jährlichen 
Perioden in Beobachtungen des Sonnen durchmessers die richtige Er- 
klärung, ist aber hier, wo der Durchmesser an beiden Extremen der 
Temperatur curve stark verkleinert gefunden ist, unzulässig Wegen 
dieser Unerklärlichkeit der von Lindenau gefundenen Schwankungen 
und in Erwägung einiger sehr sonderbaren Umstande, welche bei der 
Bearbeitung der Bradley’schen Sonnenbeobachtungen an demselben 
Instrument zum Vorschein gekommen sind, scheint mir doch zunächst 
noch eine unabhängige Feststellung der Thatsachen hinsichtlich der 
Maskelyne’schen Sonnenbeobachtungen erforderlich, welche ich auch 
noch unter anderen Gesichtspunkten vorzunehmen mir für einen spätem ( 
Abschnitt dieser Mittheilungen Vorbehalte. 

Nach Lindenau 5 s Untersuchungen hat zunächst — von einigen 
gelegenthchen Rechnungen über ganz kurze und deshalb zu wenig 
beweiskräftige Reihen hier und im Folgenden zu schweigen — Ges ans 
die Frage der Veränderlichkeit des Sonnendurchmessers im Laufe des 
Jahres aufgenommen, und zwar für den Verticaldurchmesser, den 
Lindenau zwar gleichfalls aus den beiden Maskelyne’schen Reihen ab- 
geleitet hat, ohne aber, höchst auffälliger Weise, auf seine Theorie 
der Veränderlichkeit die entscheidende Probe zu machen, für welche 
ihm die Ermittelung der beobachteten Verticaldurchmesser das Material 
in die Hand gab, und ohne diess Material in solcher Gestellt mitzu- 
theilen , dass seine Vcrwerthung zur Untersuchung der jährlichen Un- 
gleichheit noch nachträglich möglich gewesen wäre. Cesaris gibt als 
Resultate von r 3 Jahrgangen seiner Beobachtungen am Ramsden’schen 
Mauei - Quadranten der Mailänder Sternwarte (1800 — 1812) 12 Monats - 
mittel für den Durchmesser im Apogaeum an 1 , aus welchen mit dem 


1 Eifern di Milano 1819 . App p 10 . 
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Werthe der Excentricitat der Erdbahn fnr 1806.5 folgende Werthe des 
Durchmessers in mittlerer Entfernung hervorgehen: 


Januar 

Februai 

Marz 

A.p 1 ll 

Mai 

Jum 

Juli 

August 

September 

Octobei 

Novembei 

December 


3 2 ' 4"2I 

46 B 

Abw -t-o"24 

309 

ui » 

» 

-088 

4 11 

160 » 

» 

- 4-0 14 

3 39 

133 - 


— O 58 

4 3 1 

144 * 


-HO34 

452 

19 7 * 


+■055 

4 9 2 

214 » 

• 

-+-O95 

441 

194 » 

» 

+ O44 

3 5 ° 

146 » 

» 

-O47 

3 80 

121 » 

» 

— O 17 

3 60 

78 » 

» 

-O37 

380 

139 - 

w 

— 0 17 


32' 3"97 (1683) ±o"44 


Die Schwankungen dieser Werthe glaubte Cesaris, wenngleich 
er sich von gelegentlichem Vorkommen vorübergehender wixklicher 
Änderungen des Durchmessers überzeugt hält, wesentlich darauf zuruck- 
fuhren zu sollen, dass die Sonnenscheibe bei tieferm Stande wegen der 
atmosphaerisclien Schwächung ihres Lichts kleiner geschätzt werde. 
Die Anwendung dicker Metallfaden , welche sich während dieser ganzen 
Periode im Instrument befunden haben, kann leicht zu einer Ver- 
kleinerung der Messung bei schwäch erm Bilde beigetragen haben. 
Ebenso nahe hegt die Annahme einer der Temperatur folgenden jähr- 
lichen Periode im Focus; jedenfalls befinden sich Cesaris’ Zahlen m 
entschiedenem Widerspruch mit Emdenau’ s Berechnung der Maskelyne- 
schen Durchmesser, indem sie nur die Annahme entweder einer ganz- 
jährigen Periode, oder einer auf die lieisseste Jahreszeit beschrankten 
Abweichung, im Betrage von -t-o"8, von dem während der übrigen 
8 Monate September — April kaum von 32' 3"7 sich entfernenden 
Mittelwerth gestatten. 

Ich hätte gewünscht die Sicherheit der augenscheinlich sehr 
werthvollen Cesaris’schen Resultate durch eine Vergleichung der ein- 
zelnen Jahrgange genauer feststellen zu können, leider sind aber die 
Cesaris’schen Papiere nicht auf der Mailander Sternwarte verblieben und 
für die Wissenschaft verloren, so dass es erst einer neuen Reduction 
der grossentheils in den »Effemeridi« veröffentlichten, übrigens bereits 
1791 begonnenen Beobachtungsreihe bedürfen würde, um genauere Aus- 
kunft zu erhalten. 

Von den Resultaten einer weiteren Fortsetzung der Cesaris’schen 
Beobachtungsreihe ist ausser einigen Eff. Mil. 1819 App. p.i 1 beiläufig 
gegebenen und nicht weiter verwendbaren Zahlen nichts bekannt. 
Dagegen liegen Resultate einer grossen Reihe von Beobachtungen 
der Durchgangszeiten vor, welche weiterhin auf der Mailander Stern- 
warte am 6f Reichenbach’sclien Passagen -Instrument von Carlini 
angestellt sind. Carhm hat in einer am 28. Mai 1818 dem Lombardi- 


10* 
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sehen Institut vorgelegten Abhandlung 1 eine Discussion dieser a.m 
i . September 1813 begonnenen Beobachtungsreihe vorgenommen und 
spater noch die Beobachtungen bis zum 22. November 1820 lnnzu- 
gefugt Die unveröffentlicht gebliebene Abhandlung hat bis 1873 im 
Archiv der Mailänder Sternwarte existirt, wurde dann aber verliehen 
und ist seitdem leider gleichfalls verschwunden. Es sind nur die 
Resultate der Carlim’sclien Untersuchungen gerettet, welche P. Rosa 
m seinen »Studii intorno ai diametn solan« mitgetheilt hat. 2 Die 
12 Monatsresultate für die 7jährige Reihe, zu deren näherer Prüfung 
die Daten wieder fehlen, sind nach P. Rosa’s Vervollständigung der 
Carlini’ sehen Berechnung folgende 


Januar 32' 3 "82 
F ebruai 4 49 

Marz 3 41 

£ pnl 355 

Mai 4 89 

Jum 5 70 

Juli 4 76 

August 3 82 

September 3 68 

October 4 36 

November 3 28 

Decemhei 3 55 

32' 4"i 1 


61 B 

Abw 

— 0^20 

85 - 

» 

-4-O3S 

1 15 ” 


— O7O 

1 12 « 

« 

— 0 56 

1 14 » 

» 

-h 0 78 

104 » 

» 

+ 1 59 

136 » 


-HO 65 

125 » 

* 

— 0 29 

129 « 

* 

“O43 

51 - 

» 

-HO 25 

67 » 


— O.83 

-11 : 

* 

— 0 56 


(1155) ±o"6i 


Die Schwankungen sind etwas grosser und der Gang der Zahlen 
ist weniger regelmassig als bei Cesans, die zufälligen Fehler der 
Monatsresultate scheinen etwas grossere und das Zurückbleiben der 
Zahl der Beobachtungen um ein Drittel durch die grossere optische 
Kraft des Instruments nicht vollständig ausgeglichen zu sein — letztere 
dürfte auch nur unvollkommen ausgenutzt sein, da die Beobachtungen 
regelmässig mit nur 70 fach er Vergrosserung angestellt wurden. Im 
Ganzen aber gibt diese Beobachtungsreilie das nämliche Resultat wie 
die andere Mailänder Reihe, entweder eine ganzj'ährige Periode, oder 
einen beständigen Überschuss der bei stärkster Insolation beobachteten 
Durchmesser; von der Lindenau’schen halbj’alirli dien Periode ist keine 
Spur darin zu finden. — Carlini sucht die Erklärung der Schwan- 
kungen m der Beeinflussung der Beobachtung durch uncontrolirbare 
Änderungen der atmosphaerisclien Verhältnisse; der periodische Cha- 
rakter derselben und ihre damit angezeigte Zurückfuhrung auf Tem- 
peratureinflüsse ist ihm entgangen, indem ersterer m seiner auf die 
beiden ersten Drittel der Reihe beschränkten eigenen Discussion weniger 
klar hervortritt, von der Wirkung der letzteren aber Carlini sich eine 
nicht zutreffende Vorstellung gebildet hatte. — 


ksaine delle anomalie che s’incontrano nelle determmaziom del Diametro del 
Sole Memoria di Francesco Carlini — P Rosa, Studii mtorno ai diametn solan p. 16. 
a Studii Capo II § VI, p 63 — 68 Capo III. § 11 , p 83 Capo VI § I, p.106 
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Demnächst hat W. Struve sich auf Grund umfangreichem Mate- 
rials, nämlich der Dorpater Beobachtungen von 1823 — 1838, mit dem 
Verhalten der in verschiedenen Jahreszeiten beobachteten Sonnendurch- 
messer beschäftigt, jedoch nur eine summarische Vergleichung der 
nördlich und südlich von — io° beobachteten Durchmesser gegeben. 1 
Er fand daraus, dass er selbst und sein Gehulfe Preuss übereinstim- 
mend im Winter (Mitte Octobcr — Ende Februar) den verticalen Durch- 
messer o"68 kleiner beobachtet hatten. Er hatte eine entgegengesetzte 
Wirkung der in den grossen Zemthdistanzen vergrösserten Undulationen 
erwartet, und ist nach diesem Resultat geneigt dieselben als einflusslos 
anzusehen und den Unterschied der Verschiebung des Focus durch die 
Temperaturänderung zuzuschreiben. Damit ist es vielleicht noch ver- 
träglich, dass sich für die horizontalen Durchmesser kein zu verbür- 
gender Unterschied, rcchnungsmässig sogar für beide Beobachter ein 
kleiner Unterschied in entgegengesetztem Sinne wie bei den verticalen 
Durchmessern fand (Mittel der beiden Werthe Winter +o s o 14, m. F 
* o'oiö), indess ist eine genauere Prüfung nothwendig, um über die 
Zulässigkeit oder Noth Wendigkeit der Annahme eines Unterschiedes 
in der Wirkung der Undulationen auf die beiden Durchmesser von 
so erheblichem Betrage urtheilen zu können. 

Die Dorpater Beobachtungen eignen sich allerdings wenig zur 
näheren Untersuchung der jährlichen Ungleichheit, weil sie sehr 
ungleichmässig über das Jahr vertheilt sind — Struve musste meist 
im Sommer, und Preuss von 1830 ab stets nn Winter die Beobach- 
tungen für längere Zeit unterbrechen — und weil dazu noch der 
Umstand kommt, dass die Beobachter sich in der Auffassung der 
Sonnendurchmesser nicht ganz gleich geblieben sind. Ich finde die 
mittleren Abweichungen von den Tab. Reg., in erster Annäherung, 
namlicli im Mittel aus allen einzelnen Beobachtungen ohne Rücksicht 
auf eine etwaige Jahresperiode, aus den Struve’schen Beobachtungen 2 

1823 — 1824 Durchg -Zeit -4- 0*007 134 B vert Duivhm — o"83 128 B 

1825—1826 « -4-0050 1 19 *> » » 4-012 109« 

und aus den Abweichungen von diesen Zahlen für die ganze Periode 
1823 — 1826 die unten aufgefuhrten Monatsmittel. Bei Preuss ist die 
Änderung der Durchgangszeiten zuerst anscheinend allmählich und 
regelmassig, nachher ziemlich unregelmassig vor sich gegangen, ich 
habe daher von 1827 ab m jedem einzelnen Jahr die Beobachtungen 


1 Recueil de Mem. de Poulkova I p 423 

2 Die Zahlen sind die Mittel aus den Abweichungen dei Rec 1 p 424 11g. 
gegebenen Werthe von den Tab Reg Die nachträglichen Correctionen der Faden- 
distanzen sind nicht angebracht, da sie bei der Untersuchung der jährlichen Ungleich- 
heit nicht m Betracht kommen Dagegen ist die Parallaxe überall hinzugefugt. 
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mit dem zugehörigen Jahresmittel verglichen Für die verticalen Durch- 
messer sind bei Preuss 4 Perioden zu unterscheiden, innerhalb welcher 
man mit je einem Mittelwerth auskommt, nämlich 

1 1827 und I Halbj 1828 — o"20 76 B 

(II Halb] 1828 und 1829 — 1 34 126 « ) ^ q 

( 1830 — 1832 (und Fehl 1833) — 1 37 201 » ) 

3 1834—1836 —250 65» 

4 1837 — 1838 — 1 48 64 « 

Der Sprung Anfang Juli 1828 ist sehr auffällig, das erste Halbj* ahr gibt 
für den Yerticaldurchmesser B. — T. Reg = +o ,; c>3 (32) und das 
zweite — 1"45 (42), wahrend die Durchgangszeiten in genauer Über- 
einstimmung bleiben 

Die Monatsmittel der Abweichungen geben die folgenden Tafeln* 


Abweichungen der Durehgangszeit vom Jahresmittel erster Näherung 


Monat 

1823 — 1826 

ob 

w 

1 

829 

1830 — 1 

832 

Mittel 

Januai 

+ 0*019 

19 

+ 0*004 

7 





+ 

0*015 

26 

F ebruar 

+ 0 006 

21 

+ 0039 

r 9 

— 0*078 

13 

— 

0002 

53 

Marz 

— 0 009 

49 

+ 0 009 

27 

— 0 036 

28 

— 

0012 

104 

April 

— 0 020 

26 

+ 0 125 

1 1 

+ 0 060 

4 i 

+ 

0 042 

78 

Mai 

— 0 01 1 

20 

— OO97 

6 

— 0 004 

2 5 

— 

0 018 

5 i 

Juni 

— 0 073 

l8 

— 00l6 

29 

— 0 007 

27 

— 

0 027 

74 

Juli 

+ 0 100 

4 

— 0 052 

3 i 

+ 0 005 

27 

— 

0017 

6 2 

August 

+ 0 042 

8 

+ 0 012 

18 

— 0 027 

14 

+ 

0004 

40 

September 

+ 0 022 

39 

— 0 003 

*7 

+ 0003 

16 

+ 

0012 

72 

October 

— 0 003 

29 

— 0 046 

16 

— 0 01 1 

12 

— 

0017 

57 

November 

+ 0033 

9 

+ 0 013 

*3 

— 

— 

+ 

0 021 

22 

December 

+ 0 020 

1 1 

+ 0 O7O 

10 

— 

— 

+ 

0044 

21 


Abweichungen der verticalen I)ui ehmessei vom Jahresmittel eistet Nahei ung 


Monat 

1823 — 1826 

OO 

OS 

00 

I 

1830 

— i! 

832 

Mittel 

Januar 

-o"8 3 


+ 

i' 

'47 

6 









0" 

’kj 

21 

Febi uar 

+ 0 40 

18 

+ 

0 

16 

19 

— 

0' 

'78 

12 

+ 

0 

04 

40 

Marz 

+ 0 02 

47 

+ 

0 

16 

2 7 

— 

0 

40 

28 


0 

01 

102 

Apnl 

+ I 28 

23 

+ 

0 

74 

10 

+ 

0 

35 

38 

+ 

0 

80 

7 l 

Mai 

+ 0 12 

17 

+ 

0 

5 t- 

5 

+ 

0 

05 

24 

+ 

0 

22 

4t) 

Juni 

— 0 23 

22 

+ 

0 

22 

3 1 

+ 

0 

19 

26 

+ 

0 

15 

79 

Juli 

0 00 

5 

— 

0 

36 

3 i 

+ 

0 

3 1 

26 

+ 

0 

03 

62 

August 

”035 

8 

+ 

0 

45 

19 

+ 

0 

63 

13 

+ 

0, 

40 

40 

Septembei 

— 0 06 

39 

— 

0 

21 

15 

— 

0 

89 

18 

— 

0 

2b 

72 

October 

-049 

26 

— 

0 

74 

17 

+ 

0 

05 

1 1 

_ 

0 

43 

S 4 

November 

— 0 65 

6 

— 

I 

1 1 

12 


— 

— 

— 

0 

98 

18 

December 

— 0 08 

1 1 

~ 

0 

3 1 

10 


- 

- 

— 

- 

0 

22 

21 


Die nach 1832 gemachten Beobachtungen sind zu lückenhaft; auch 
diejenigen von 1830 — 1832 konnten nur mit einem neunmonatlichen 
Mittel Februar — October verglichen werden. Die aus den Durchgangs- 
zeiten dieser Gruppe gefundenen Wertlie konnten aber, da die vollen 
Jahresreihen 1823 — 1829 in den Durchgangszeiten keinen merklichen 
Gang ergeben, ohne weiteres als genügend angenaherte Abweichungen 
vom Jahresmittel angesehen und mit den beiden anderen Reihen zum 
Mittel vereinigt werden. Bei den Verticaldurchmessern wurde da- 
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gegen für 1830 — 1832 nocli die Reduction -f-o"i 6 angebracht und 
darauf die Mittelcolumnc gebildet 

Der durchschnittliche Betrag der Endmittel ist =to s oi8 bez. =*= o"3 2 . 
Beide Reihen geben eine Spur eines Ganges, aber derselbe ist in den 
beiden Durchmessern entgegengesetzt, und kann daher nicht von einer 
Tempera, turwirkung hemiliren. Auch die Lage der Periode, zu welcher 
sich die verticalen Durchmesser deutlicher zu gruppiren scheinen, wurde 
dazu nicht passen. I11 Wirklichkeit sind die Abweichungen in der 
Hauptsache gewiss nur zufällige Fehler, und für eine Beobachtungs- 
reihe, m welcher die Sonne Zenithdistanzen bis 82° erreichte und 
die Monatsmittel zum Tlieil nur auf einer geringen Zahl von Emzel- 
werthen beruhen, mit einer oder der anderen Ausnahme klein genug 
Vielleicht sind ausserdem die Verticaldurclimesser bei den tiefen 
Wiuterständen wirklich systematisch etwas kleiner eingestellt Aus den 
hier abgeleiteten Zahlen gellt diess indess kaum hervor 1 ; das Mittel 
der Abweichungen ist für die Monate November — Februar — o"2 5, für 
den übrigen Tlieil des Jahres +o"io, die Differenz also — o"35, und 
auch von diesem Unterschied, der nur halb so gross ist wie der 
von Struvc zwischen den beiden ungefähr übereinstimmenden Jahres- 
abschnitten gefundene, rührt ein erheblicher Tlieil nur von den augen- 
scheinlich durch grössere Beobachtung, sfohler entstellten beiden Monat, s- 
mitteln November und April her, die übrigen 10 Monate würden die 
Differenz nur = — o"oß, den Durschnittswerth einer Monatsabweichung 
selbst nur =to"i 6 gehen Bei den Durchgangs Zeiten kommt die Differenz, 
ohne verbürgt werden zu können, nahe wie von Struvc angegeben 
heraus; für November — Februar sind die Wertlie B. — T. R. durch- 
schnittlich o s oi7 grosser als für Marz — October. 

Die ersten 6 Jahrgange der Verticaldurehmesser allem genommen 
würden einen sehr auffälligen Gang geben, indem die Abweichungen 
in Zeichen und Grosse mit der Declinationsanderung der Sonne in 
Beziehung zu stehen scheinen wurden, die Zuziehung der Beobachtungen 
von 1830 — 1832 verwischt diesen Gang aber so weit, dass die auffällige 
Gruppirung- in den ersten Jahren als zufällig gekennzeichnet wird. — 

/ 

Seit dem Beginn des vorigen Jahrzehnts ist die Literatur über 
die jährliche Schwankung des Sonnendurchmessers stark angewachsen 


1 Ich habe weiterhin auf Thatsachcn aufmerksam zu machen, welche mit 
grosserer Bestimmtheit darauf lnnweisen, dass die stärkeren Ondulationen m grossen 
Zemthdistan/en zu kleinerer Einstellung des Durchmessers Anlass geben. Dabei wnd 
es indess emen Unterschied machen, ob der Rand auf einen Faden oder zwischen 
zwei Faden gestellt wird, so dass die Beziehung der weiter zu erwähnenden Fälle zu 
dem hier vorliegenden nicht zweifellos ist. 
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P Rosa hat in seinen schon erwähnten, 1874 herausgegehenen »Studii« 
einen werthvollen Beitrag zur Untei'suchung derselben m der auf S. 
106 — 7 seines Werks mitgetheilten Zusammenstellung geliefert, welcher 
ich die folgenden Werthe entnehme- 


Monatliche Mittelweithe des Dui chmessers füi Entf t 



Gieenwich 1799 — 1810 

Madras 1831- 

1 

00 

$ 


Gi eenwich 

1836—1848 



horxz Din 

Beob 

Abw 

honz Dm 

Beob 

Abw 

horiz Dm 

Beob 

Abw 

vert Dm 

Beob 

Abw 

Januar 

32'! "38 

I 1 1 

— o"68 

32 / 4' , 50 

322 

-HI "23 

3 2 ' 3" 8 4 

87 

4 -o"l 4 

32 / 2 ,/ 2 7 

92 

— l"09 

Febiuar 

2 15 

130 

+*0 09 

3 99 

37 6 

4-0 72 

3 53 

85 

— 017 

2 9O 

90 

— 046 

Mai 7 

1 86 

14O 

— 0 20 

371 

423 

4-O44 

3 2 5 

100 

-045 

3 22 

114 

— 0 14 

Apnl 

1 94 

142 

— 0 12 

2 76 

412 

-051 

3 77 

1 15 

4-007 

3 85 

125 

4-O49 

Mai 

2 78 

172 

-+-0 72 

3 2 4 

380 

-OO3 

420 


4-0 50 

4 33 

155 

4-O97 

Juni 

1 88 
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3 33 
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4-0 62 

3 9 S 
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2 48 
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403 

* 3 q 
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*83 

— O 04 

1 74 

256 

“ 1 53 
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-O49 

3 94 
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r 
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— O 04 

2 34 
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3 49 

1 iö 
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3 97 
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4 - 0 ÖI 
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275 
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4-0 69 

328 

27I 
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3 45 

IOI 
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2 78 

115 

— 0.38 
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2 09 

Il8 

4-0 03 

3 75 

207 

4-048 

4 00 

92 
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2 61 

I0() 

-075 

December 

1 59 

I 2 1 

-O47 

4 12 
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4- 0 85 

3 40 

86 

-0 30 

2 46 

8 9 

-°a° 


32 / 2 , 'o 6 

1776 

±o"28 

32 / 3' / 27 

3753 

±o"6 3 

32 ' 3 " 7 ° 

1301 

=to"3i 

3 2 ' 3 " 3 Ö 

i 43 f) 
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P. Rosa gibt 111 der angeführten Zusammenstellung ferner noch 
die bekannten Tafeln für Maskelyne (Lindenau) und die oben schon 
reproducirte für Carlmi, ferner entsprechende Tafeln für Greenwich 
1756 — 1764, horizontaler Durchmesser, und Greenwich 1854 — 1869, 
horizontaler und verticaler Durchmesser Die neuen Greenwicher Beob- 
achtungen discutire ich selbst unten vollständiger; statt der Tafel für 
1756 — 1764, welche zum Theil mit schlechtem Material — den überall 
ganz untergeordneten Green’schen Beobachtungen — construirt ist, 
führe ich hier folgende Resultate meiner Bearbeitung der Bradley- 
sclien Beobachtungen an 


Monatliche Abweichungen dei honzontalen Sonnendui chmosser von Bradley, 
Monis und Mason 1750 — 1761, und monatliche Abweichungen der vertiealon 
Sonnendurchmessei von Moriis und Mason 1753 — 1760 


Januar 

hör — o"o9 

100 B 

veit — o"i2 

Febiuar 

-043 

103 


-020 

Maiz 

-0 1 5 

104 

»> 

— 0 Iö 
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— 001 
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4-OO9 

Mai 

4-0 28 
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4-I.45 

Juni 
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J 59 

» 

4-0 01 

Juli 
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» 

— 0 30 

August 

-0 33 

153 

» 

4-0 02 

Septembei 

— 0 36 

170 

» 

— O46 

October 

— 0 12 

149 


-O51 

November 

-1-036 

156 

n 

4-0 12 

December 

— 0 10 

122 

« 

4-0 17 


=to"2Ö (1638) ±o"3i 


55 B 
61 . 

r 

87 . 

9 ! . 


114 *' 
80 « 
89 . 
74 ” 
( 977 ) 


Die Reihe der horizontalen Durchmesser aus Bradley’s Zeit und 
der von P Rosa berechnete letzte Abschnitt der Maskelyne’sclien 
Beobachtungen vereinigen sich in merkwürdigem Widerspruch gegen 
die von Lindenau aus den zwisclienliegenden Beobachtungen an dem- 
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selben Instrument abgeleiteten Resultate. Die beiden einsehliessenden 
Reiben geben höchstens eine schwache Andeutung einer ganzjährigen 
Periode. Richtiger ist es vielleicht zu sagen, dass das Bradley’sclie 
Passagen -Instrument den Durchmesser 1751 — 1761 geradezu wahrend 
des ganzen Jahres constant ergeben hat, da der Juhmonat mit seinem 
allerdings auffälligen, in 8 von den 10 verglichenen Jahren hervor- 
tretenden Widerspruch gegen diese Annahme ganz allem steht, und 
in dem Zeitraum 1799 — 1810 kommen stärkere Abweichungen zwar 
für mehrere Monate vor, aber die von P. Rosa gegebenen Zahlen 
erscheinen weniger gut verbürgt, weil er augenscheinlich nicht wie 
Lindenau die von der Annahme der Fadenabstände freien Beobachtungen 
ausge wählt, sondern alle Beobachtungen benutzt, die m solchem Fall 
aber, wie die Bradley 'sehen Beobachtungen sehr deutlich gezeigt 
haben, unumgänglichen Controlen schwerlich angewandt hat. Die Ab- 
weichungen der berechneten Zahlen von einem constanten Jahresmittel 
können daher auch 1799 — 1810 durchaus als zufällige angesehen 
werden, wahrend auf der anderen Seite die Unsicherheit der Zahlen 
lange nicht gross genug ist, um eine Vereinbarung der Beobachtungen 
dieses Zeitraums mit den Lindenau’sclien halbjährigen Schwankungen 
zu ermöglichen. — Die am Quadranten 1753 — 1760 beobachteten 
V erticaldurchmesser weichen im Mai sonderbar ab , wahrend die 
für die übrigen 1 1 Monate gefundenen Zahlen völlige Constanz der 
Beobachtung zeigen; ihre durchschnittliche Abweichung von ihrem 
Mittel beträgt nur ±o"2o und ist gar nicht zu verbürgen. — 

Die für Madras aufgestellte Tafel hat P. Rosa nach den Angaben 
des Supplementbandes der Madras Observations 1 gebildet, 111 welchem 
Taylor die aus jeder einzelnen Beobachtung am Passagen -Instrument 
von 1831 Febr. 19 — 1834 März 5 und 1835 Fcbr 5 — 1847 Dec. 23 
folgenden Werthe des Halbmessers für Entf 1 zusammengestellt hat. 

Die Tafel zeigt eine, von etwas stärkeren Sprüngen im Sommer 
abgesehen, regelmässig verlaufende ganzjährige Periode mit einer 
Amplitude, die ganz auffallend gross ist. Es erscheint wenig plau- 
sibel, dass für einen Ort in tropischer Lage die verhaltmssmässig 
geringen im Lauf des Jahres vor sich gehenden Änderungen in den 
äusseren Bedingungen der Beobachtungen letztere so stark beeinflussen 
sollten Aber die Vergleichung der von P. Rosa für Greenwich 
1836 — 1848, also nach grosstentlieils gleichzeitigen Beobachtungen, 
aufgestellten Tafel zeigt, dass diese starke Periode gleichwohl lediglich 
den Beobachtungen zur Last fällt Ich will an dieser Stelle noch 


1 Astronomical Observations . . 1843 — 1847, together with the recomputahon 
of the Sun .. obset vations since 1831 Madras 1848 (p. 2 — 7^0) 


Auwers 


11 
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kein besonderes Gewicht darauf legen, dass die m Greenwich am 
Mauerkreise beobachteten Durchmesser fast genau die Umkehrung 
der Madras -Periode g'cben, denn es wäre nicht unmöglich, wenn 
sonst nichts Vorlage, hieraus gerade ein Argument für die Theorien 
zu construiren , welche die beobachteten Schwankungen dem Sonnen- 
korper zuselireiben wollen und um gewaltsame Losungen der hierbei 
sich häufenden Widersprüche niemals verlegen gewesen sind, dass 
jene Umkehrung thatsachhch die entgegengesetzte Entscheidung ab- 
gibt, wird erst durch weitere Untersuchung des Verhaltens gleich- 
zeitig beobachteter Horizontal- und Verticaldurclimcsser festgestellt. 
Aber auch die in Greenwich am Passagen -Instrument bestimmten 
Durchmesser, deren Gegenüberstellung von vorn herein emwandsfrei 
ist, widersprechen den Madras - Beobachtungen durchaus, indem sie 
entweder eine schwache und deshalb durch die zufälligen Fehler 
emigermaassen verwischte ganzjährige Periode gleichfalls von nahezu 
diametral entgegengesetzter Lage ergeben, oder, wenn man die zu- 
fälligen Fehler kleiner zu schätzen berechtigt ist, eine halbjährige 
Periode mit entsprechend grösserer, aber auch noch massiger Ampli- 
tude , im einen wie im andern Fall augenscheinlich eine Temperatur- 
Wirkung. 

Da die Madras -Periode a.uf eine solche anscheinend nicht zuruck- 
geführt werden kann, habe ich noch untersuchen wollen, ob die Beob- 
achtungsreihe irgend ein Judicium für ihre anderweitige Entstehung 
ergeben mochte, und zu diesem Behuf die Monatsmittel für die ein- 
zelnen Jahre neu gebildet. Ich habe dabei diejenigen (2 2) Beobachtungen 
ausgeschlossen, welche den Durchmesser mehr als 12" vom Jahres- 
mittel abweichend geben; die Grenze wurde so weit gezogen, weil ein 
Bhck über die Reihe der Sonncnbeobachtungen in Madras sogleich er- 
kennen lasst, dass man es in derselben mit sehr grossen persönlichen 
Gleichungen zu tliun hat, welche in den Spielraum der zuzulassenden 
Fehler mit eingeschlossen werden müssen Für einen grossen Th eil 
der Reihe hatte die Grenze erheblich enger gezogen werden können, 
die Resultate wurden sich dadurch aber nicht andern. Von den 
Monatsmitteln habe ich dann die Jahresmittel, wie sic sich in erster 
Näherung, nach der Zahl der Beobachtungen, ergaben, abgezogen, 
was ungeachtet der verlialtnissmässig gleichförmigen Vertheilung der 
Beobachtungen nothwendig war, weil die einzelnen Jahre, ohne Zweifel 
wegen vorgekommener Bcubachterwechsel, sehr verschiedene Mittel, 
von 32' U74 (1838) bis 32'6'V (1845) geben 1 Die Abweichungen 

1 Ich finde einige Abweichungen von den Madras Obs p 76 D gegebenen Mit- 
telwerten , die mdess bis auf folgende zwei unerheblich sind 1841 und 1842 sind 
die mittleren Halbmesser i6' i"i2 und i6'i"7o zu lesen. 
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liabe ich darauf zu Mitteln zunächst für 3 Perioden, 1831 — -1835, 
1836 — 1841 und 1 842 — 1847, vereinigt und folgende Werthe er- 
halten : 


Abweichungen dei am Passagcn-Ins ti umen t in Madras beobachteten 
Durchmesser vom Jahresmittel 


Monat 
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Ich habe noch zu genaucrm Vergleich mit, der Greenwicher Reihe die 
Mittel der für die beiden letzten Perioden gefundenen Werthe hinzu- 
gefügt, ausserdem die Gesammtmittel, welche P Rosa’s nicht wesent- 
lich verschiedene Zahlen zu ersetzen haben. 

Aus der vorstehenden Tafel ist ersichtlich , dass die verschiedenen 
Theile der Reihe sich ganz verschieden verhalten. Die Schwankungen sind 
immer grösser geworden, 111 dem ersten Abschnitt ist gar keine perio- 
dische Änderung, aus dem zweiten würde man eine überwiegend halb- 
jährige Periode (der Ausdruck -+-o"(’)G sin [ t -{- 55 0 ) h - o"9t> sin (2/+ 46°) 
wurde eine durchschnittliche Abweichung von ±o"2y übrig lassen), aus 
dem dritten dagegen eine fast rein einjährige mit noch grösserm Cocf'fi- 
cienten berechnen können (-+- r "70 sin (/+-69 0 ) + o"2() sin (2 1- 1-63°), durch - 
sehn Abw. + o"33), die Penodicitat, welche in den zu einer einzigen 
Reihe von Monatsmitteln vereinigten Beobachtungen enthalten schien, 
ist also völlig illusorisch, und das Instrument an allen Schwankungen 
in der That gänzlich unbetheiligt Es ist sehr wahrscheinlich, dass 
dieselben wesentlich durch persönliche Gleichungen erzeugt sind, ln 
dem zweiten Abschnitt zerfallen die Beobachtungen augenscheinlich 111 
zwei Gruppen, von denen die eine die. 6 Monate November — Februar 
und Mai — Juni, die andere die übrigen C Monate umfasst, und es hat 
den Anschein, als ob in den erstem (> Monaten ein Beobachter oder 
eine Beobachtergruppe in Dienst gewesen wäre und m den letzteren 
ein anderer Beobachter oder eine andere Gruppe, welche den Durch- 
messer 1 "62 kleiner beobachtete. Die 111 dieser Annahme übrig blei- 
bende durchschnittliche Abweichung wurde ± o"2 '] , kleiner als bei 
der zwangsweisen Einführung einer Periode mit 4 Gliedern, ln dem 


11* 
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dritten Abschnitt ist dann der Wechsel ein anderer gewesen, es schei- 
nen gewisse Beobachter, die grosse Durchmesser fanden, in den Winter- 
monaten, andere, die, klein beobachteten, im Sommer beobachtet, und 
in den zwischenliegenden Jahreszeiten die Reihen in einander einge- 
grrffen zu haben Da aus Taylor’s Zusammenstellung“ deutlich ersicht- 
lich ist, dass für einzelne Combinationen der Beobachter Gleichungen 
von io bis 15 bestanden haben, ist die Annahme vollkommen zwang- 
los, dass bloss die zufällige Gruppirung Differenzen übrig gelassen hat, 
wie sie die letzten Jahre mit dem allgemeinen Anschein einer jähr- 
lichen Periode aufweisen — 

Kurze Zeit nach den Studien von P. Rosa haben Newcomb 
und Holden eine Arbeit ausgefuhrt 1 , welche zur Ergänzung meiner 
1873 nntgetheilten Untersuchungen über die angeblichen Veränderun- 
gen des Sonnendurchmessers bestimmt war und in deren Verlauf sie 
den jährlichen Gang der Bestimmungen beider Durchmesser aus den 
Greenwicher und Washingtoner Beobachtungen von 1862 — 1870 er- 
mittelt haben. Mit Berücksichtigung der in den Untersuchungen von 
Emdenau und P. Rosa, theilweise nothgedrungen, ganz vernachlässigten 
persönlichen Gleichungen haben sie folgende Ausdrucke für die Ab- 
weichungen der im Abstande t vom Jahresanfang beobachteten Durch- 
messer vom Jahresmittel gefunden : 

Gi een wich (Mei -Ki ) 1862 — 1870 

hör Dm -0*023 COfc >* -o s oo6 sm* — o s oi6 cos2* -o s oi 1 sm 2t aus 832 Beob 
veit Dm -o*47 cos* -0*139111 1 - 0*07 cos 2 1 -0*12 sin 2 1 aus 905 Beob 
Washington, Pass-Instr und Mauei kreis, 1862 — 1865 
hoi Dm. - 4 -o s oo 8 cos# — o s oiosmtf aus 491 Beob 

veit Dm -bo"og cos i ■+-o ,/ 2i smtf aus 430 Beob 

Washington, Mer-Kieis, 1866— 1870 
hoi Dm +o s ooi cos t -1-0*019 sin t aus 490 Beob 

veit Dm — 0*09 cos 2 -ho"o2 smtf aus 491 Beob 

Da die von Newcomb und Holden benutzten Beobachtungen, 
mit Ausnahme der kurzen und m Anbetracht ihrer augenscheinlich 
geringen Sicherheit zu besonderen Bemerkungen keinen Anlass gehenden 
Reihe von den älteren Washingtoner Instrumenten, unter den weiter- 
hin genauer zu discutirenden wieder Vorkommen, beschranke ich mich 
darauf diese Formeln hier ohne nähere Erörterungen ihrer Grund- 
lagen anzufuhren. 

Was die Deutung derselben betrifft, so sind Newcomb und Holden 
der Meinung, dass die periodischen Schwankungen durch atmosphae- 
nsehe Einflüsse hervorgebracht seien, indem sie sich auf die starke 
Abhängigkeit der beobachteten Durchgangsdauer von dem Bildzustande 


1 On the possible periodic changes of the Sun’s apparent diameter 
Amencan Journal of Science and Aits, Oct. 1874. 


The 
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■beziehen, welche Wagner 1 für seine Beobachtungen kurz zuvor nach- 
gewiesen hatte, und welche sie in den Washingtoner Beobachtungen 
wiederfinden. Ich kann hiermit nicht ganz ubereinsthnmen , diese 
Erklärung vielmehr nur subsidiär zulassen. Eine so starke Änderung 
der Auffassung der Ränder mit dem Luftzustand, wie sie Wagner 
für sich nachgewiesen hat und wie ich sie in dem ersten Abschnitt 
dieser Untersuchungen 2 3 für Keating gefunden habe, kommt nur aus- 
nahmsweise vor, der Überschuss, welchen auch im Durchschnitt für 
viele Beobachter die bei unruhiger Luft beobachteten Durchmesser 
aller Wahrscheinlichkeit nach noch zeigen werden, ist jedenfalls schon 
an sich nicht gross und geht zudem, da ruhige und unruhige Bilder 
zu allen Jahreszeiten Vorkommen, nur mit einem im allgemeinen 
kleinen Bruch tli eil seines Betrages in eine jährliche Periode ein. Da 
das Verhalten der Washingtoner Beobachtungen zu den Wagner’schen 
Resultaten in der von Neweomb und Holden gegebenen Zusammen- 
stellung weniger deutlich erscheint, habe ich aus ihren Zahlen'* fol- 
gende Mittel gebildet. 


Abweichungen dei m Washington 1866 — 1869 beobachteten Dui chgangszeiten 
und verticalen Duichinessei von der Ephemonde 
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Diese Zahlen vermögen kaum eine Änderung mit dem Bildzustande 
nachzuweisen, höchstens ist dieselbe ‘/ 4 oder 1 / i der von Wagner ge- 
fundenen, für welchen die ungefähr entsprechenden drei Mittelwerthe 4 
folgende sind: 

für Bilder V bis IV -o s oi 
» III —013 

t» bessei als III — o 17 


Deutlicher zeigt sich in den Washingtoner Beobachtungen der 
Einfluss einer Schwächung des Bildes durch Wolken, indem die von 
Neweomb und Holden summarisch angenähert ermittelten Abweichungen 
der ganz oder tlieilweise durch Wolken angestcllten Beobachtungen 
von den Resultaten der Beobachtungen bei heiterm Himmel betragen: 


1 Vierteljahrsschr d. Astr Ges 1873, S. 46 

2 Sitz -Ber 1886, S 1086. 

3 Amer r Journ. 1874 II p. 275. 

4 Der definitiven Bestimmung Obs. de Poulk T. XII p (90) entnommen Wagner 
weist dort noch nach, dass die ganze Veränderlichkeit seiner Auflassung auf den 
I Rand fallt, ein Umstand, welcher dieselbe noch deutlicher als eine anomale Ent- 
wickelung der persönlichen Gleichung des Beobachters charakt erisiren durfte. 
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und es wird allgemein gelten, dass bei einer starken Verschleierung 
des Sonnenbildes der Durchmesser kleiner aufgefasst wird; ein merk- 
licher periodischer Fehler kann aber auch hieraus kaum entstehen, 
da die, uberdiess verbal tnissmassig doch nicht sehr häufigen, Beob- 
achtungen durch Wolken in den Meridianreihen sich auf alle Jahres- 
zeiten vertheilen. — 


Emen wertli vollem Beitrag zur Bestimmung der jährlichen Ungleich- 
heit des Sonnendurchmessers als alle seine Vorgänger hat Hr. Hilfiker 
m dei im ersten Abschnitt dieser Untersuchungen schon besprochenen 
Zusammenstellung der Ncuchäteler Beobachtungen von 1862—1 88 3 
geliefert Seme mittleren Monatsresultate für den horizontalen Durch- 
messer sind die folgenden: 1 
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368 *» 

» 

— 0 32 

2 58 

366 » 

» 

— 0 56 

2 91 

340 * 


— 0 23 

3 54 

242 »> 

>> 

+ 040 

348 

184 ** 

» 

+ 034 

351 

r 5 8 » 

» 

•4-037 


3 2 ' 3"*4 (3468) ±o"43 


In. einei ausgezeichneten Regelm ässigk e 1 1 , welche der Anwendung 
eines starken Instru.nien.ts, dei“ Siclierlieit der Registrirung an einer 
jedesmal grossen Zahl von Faden und dev grossen Zahl der in jedem 
Monatsmittel vereinigten Beobachtungen entspricht, zeigen diese Werth e 
eine einfache jährliche Periode, mit einem Minimum — o"59 in dei 1 
heissen Jahreszeit (Anfang Juli) und einem Maximum -+- o "6 5 in der 
kältesten (gegen Ende Januar). Man wird also unmittelbar auf einen 
Zusammenhang der Periode mit der jährlichen Temperaturcurve liin- 
gewiesen; und es ist mir nicht zweifelhaft, dass die durch die Tem- 
peraturänderung verursachten Verschiebungen des Focus gegen die 
Ebene des Fadennetzes zur Erklärung der beobachteten jährlichen 
Ungleichheit sowohl vollständig ausreichen, als allein herangezogen 
werden dürfen. 0 


Hr. Hilfiker und nach ihm Hr Wolf haben eine abweichende An- 
sicht ausgesprochen. Ersterer findet in der Neuchäteler Jahrescurve 
der Durchmesser »zwei Maxima, im Januar- Februar und Oetober, 
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und. zwei Minima, un Mai und August« - — sielit also m dem Wieder- 
ansteigen um im Juni -Juli cm secundäres Maximum und in den 
mit dem Octoberwerth fast identischen Resultaten für die heulen 
folgenden Monate ein secundäres Minimum — und bemerkt weiter, 
dass eine Vergleichung jener Curve mit einer durch die Monatsmittel 
der m Neucliätel 1864 — 1880 beohach teten Temperaturen gelegten 
Curve der Erklärung der Ungleichheit durch die Tcmperaturschwankung 
widersprccdie Hr, Wolf hat die Hilfikcr’sche Durclnnessercurve 1111t 
dem doppelten Maximum und Minimum gleichfalls cojistruirt und 
daneben die Temperaturcurve nach 22jährigen Beobachtungen m 
Neucliätel gezeichnet 1 , er findet erste re, eigenthümhch und der Licht- 
curve von /3 Lyrae ähnlich, mit der Temperaturcurve gar nicht 
übereinstimmend. 

Hr. Ihlfiker überschätzt aber die Sicherheit seiner Monatsmittel 
ganz bedeutend Es ist nicht ersichtlich, wie die »erreurs moyennes« 
bestimmt sind, welche er für die Monatsmittel eines einzelnen Beob- 
achtungsjahres mit der Durchschnittszahl an Beobachtungen angibt, und 
welche für Januar- Juni durch (/ 2 1 , l'ur Juli durch I/20 und für die 
übrigen Monate durch |/e 2 dividirt werden müssen, um die »erreurs 
moyennes« zu erhalten, welche llr Ilüfiker smnen scliliesslichen Monats- 
resultaten zuschreihen will. Danach würde man für die oben an- 
gegebenen Wertlie vom Mai bis August ±o"o8 bis =fco"oc) erhalten, und 
für die Differenz von */," zwischen den beiden mittleren und den beiden 
äusseren dieser Monate denselben Betrag der »erreur moyenno«. Aber 
wenn hier auch » erreur moyenne« nach älterm französischen Gebrauch 
zu verstehen, also mit »wahrscheinlicher Fehler« zu übersetzen sein 
sollte, so sind die Ililfiker’sehen Wertlie viel zu klein, und ist allem 
Vermuthen nach zu ihrer Bestimmung cm Verfahren angewandt, 
welches nur einen Tlieil des wirkliehen wahrscheinlichen Fehlers zu 
ergeben vermochte. Die durch Ilm. Wolfis Zusammenstellung be- 
kannten Monatsmittel aus den einzelnen Jahren ermöglichen emo 
richtigere Schatzung. Man findet aus denselben für die beulen Hälften 
der Beobaclitungsreilie, 1: 1862 —1872 und II: 1873— -1883, wenn 
man, da die Bcobachtungszahlen fehlen, allen Jahrcsresulfateu für den- 
selben Monat gleiches Gewicht gibt — was übrigens, so lange die be- 
ständigen Unterschiede der verschiedenen Jahre wie in llrn. llilfiker’s 
Rechnung nicht berücksichtigt werden, im allgemeinen eorreeter ist 
als das Mittelnehmen nach der Zahl der Beobachtungen — die Durch- 
messer als Mittel der zwölf Monats wertlie 3 2 ' 2"6o und 32' 3 "ö 3 5 , 
und hiervon folgende Abweichungen: 
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Monat 

I 

II 

Mittel 

r 

Januai 

4-0 "67 

4 -o "73 

4- o'yo 

±o "35 

Februar 

4-O59 

4-038 

4-0 48 

0 23 

März 

4-0 29 

4-0 16 

4-0 23 

0 16 

April 

— o 23 

-°77 

— 0 50 

0 14 

Mai 

-048 

— 0 52 

—0 50 

0 21 

Juni 

— 0 31 

-039 

-035 

0 19 

Juli 

~ 0 33 

“035 

-034 

0 23 

August 

— 0 60 

-044 

—0 52 

0 20 

Septembei 

— 001 

— 0 28 

-0 15 

0 17 

Oetobei 

4-034 

4-0 40 

4-037 

0 20 

Novembei 

-043 

4-0 68 

4-0 13 

o 29 

Decembei 

4-050 

4-0 41 

4-045 

O33 


Die Vergleichung der beiden Reihen I und II gibt als m. F einer 
Differenz ±o"38, also den m. F eines Monatsmittels der ganzen Reihe 
— ± o" 1 9 Nahe zu demselben Resultat fuhrt die Rechnung, welche 
Hr. Wolf über die mittleren Fehler angestellt hat. Die von ihm in 
den einzelnen Monaten für die Mittel der Zahlen p" seiner Tafel »V 1 
gefundenen mittleren Fehler /', welche in vorstehender Tafel, auf den 
Durchmesser übertragen, aufgeführt sind, belaufen sich im Durch- 
schnitt auf ±o"22 5, müssen aber etwas zu gross sein, weil die con- 
stanten Jahresfehler, die hier auszuscheiden sind, in Hrn Wolf’s 
Rechnung nur unvollständig elimmirt sind. Die m. F. der Neuchä- 
teler Endresultate werden hiernach für die bestbestimmten Monate zu 
± o" 1 7 , für die schwächsten (Nov. — Jan) zu ±o"3 zu veranschlagen 
sein, und die Ausbiegung im Juni -Juli bleibt hiernach sogar unter 
ihrem rechnungsmassigen m. F. , wenn man für die auf Dr. Hilfiker’s 
Mittel gegründete Tafel die so eben bergestellte substituirt. 

Mag man die Jahrescurve nach der einen oder nach der anderen 
dieser Tafeln construiren, in keinem Falle geben die Beobachtungen 
eine Berechtigung einen andern als den einfachsten Verlauf derselben 
mit einem einzigen Maximum, im Sommer, und einem einzigen Mini- 
mum, im Winter, anzunehmen Eine derart gezogene Curve bleibt 
von den 1 2 Puncten im Durchschnitt nur o" 1 3 entfernt. 

Der durchschnittliche Abstand derselben 1 2 Puncte von einer in 
entsprechendem Maassstahe , mit Umkehrung des Zeichens der Ordinate, 
nach Dr. Hilfiker’s Monatsmitteln der Temperatur construirten Curve 
beträgt o"i 9. Diese Curve hat ihre ausgezeichneten Puncte Mitte 
Januar und kurz vor Ende Juli, fällt also etwas langsamer ab als die 
Durchmessercurve und steigt , mit einem etwas geringem Unterschiede 
der Neigung, schneller an. Die beiden Curven hegen zwar auf zwei 
Dritteln ihres Zuges dicht zusammen und laufen nur von der zweiten 
Hälfte des Marz bis 111 den Anfang des Juli hinein erheblicher von 
einander entfernt, und zwar ist das stärkere Auseinandergehen der 
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Curven im Frühjahr zu einem nicht unerheblichen Theil durch die 
Kleinheit des Aprilwerths für den Durchmesser bedingt, der aus den 
beiden Hälften der Reihe wenig übereinstimmend herauskommt und 
noch im Mittel mit einem stärkern Fehler behaftet scheint, dessen 
ungeachtet scheint indess der Ersatz der einen Curve durch die 
andere in der That nicht ohne einigen Zwang für die Beobachtungen 
ausführbar. Es ist aber auch gar nicht gerechtfertigt, die mittleren 
Monatstemperaturen, wie sie aus den laufenden meteorologischen Beob- 
achtungen hervorgehen, den Monatsmitteln der beobachteten Sonnen- 
durchmesser gegenüberzustellen , vielmehr müssten die Mittel der bei 
den Sonnenbeobachtungen selbst stattgehabten Temperaturen zur Ver- 
gleichung gezogen werden, m welchen Gangunterschiede gegen die 
meteorologischen Mitteltemperaturen von der Ordnung und in dem 
Sinne der eben besprochenen Abweichungen durchaus zu erwarten 
sind. Ausserdem wird nicht die Temperatur der das Instrument um- 
gebenden Luft allein für die Lage des Focus bestimmend sein, sondern 
auch die Insolation des Objectivs ni Betracht kommen, für deren In- 
tensität wieder eine eigene , der Curve der Lufttemperatur nicht genau 
folgende jährliche Periode anzunehmen ist. Es besteht daher thatsäch- 
licli nicht die geringste Schwierigkeit, die Schwankung der Neuchäteler 
Durchmesser vollständig aus den zufälligen Beobachtungsfehlern und der 
Wirkung der Temperatur auf das Instrument zu erklären, auch wenn 
man bei der von den IIH. Hilfiker und Wolf stillschweigend gemachten 
Annahme bleibt, dass den entgegengesetzten Temperatur -Extremen 
auch entgegengesetzte Abweichungen der Beobachtungen des Durch- 
messers entsprechen müssten. 

Die Ableitung der mittleren Durchmesser aus den Neuchäteler 
Beobachtungen bedarf übrigens noch einer Berichtigung, die selbst 
eine jährliche Ungleichheit enthält. Wie Hr Hilfiker die in Zeit aus- 
gedrückten Radien für Entfernung i, welche er als Resultate aufführt, 
aus den beobachteten Durchgangszeiten berechnet hat, ist nicht gesagt^ 
die ungewöhnliche Form der Angaben sollte vermuthen lassen, dass 
jede beobachtete Durchgangszeit mit ’ 2 ( i — A) A cos £ multipliüirt ist, 
während es sonst näher läge anzunehmen, dass die Beobachtungen 
niit einer Eph einende der Culmmationsdauern verglichen, und zu 
dem der Ephemeride zu Grunde liegenden Werth des Durchmessers 
in Entf. i entweder die monatlichen Mittel der Überschüsse B.— R 
selbst, oder diese Mittel multiplicirt mit A cos c> hinzugefügt wären. 
Nun ist aber der mittlere Neuchäteler Sonnendurchmesser viel zu gross, 
nach dem vorläufigen Resultat der Heliometerbeobachtungen erfordert 
er die Correction — 4"o2. Der Fehler ist entweder dadurch entstanden, 
dass die Beobachter die Sonhe in dem Instrument wirklich zu gross 
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gesehen haben, und besteht allgemein ans einer der optischen Com- 
bmation eigenthiimlichen (konstante (J) und einem mit den äusseren 
Umständen der Beobachtungen im Laufe des Jalires veränderlichen 
Theil («). Oder der Fehler liegt an der Beobachtungsart und besteht 
darin, dass die Beobachter mit einer angenäherten Übereinstimmung, 
die auch für eine grossere Anzahl nichts Unwahrscheinliches an sich tragt, 
im G-egentheil eher als ein ganz unregelmässiges Auftreten eines derar- 
tigen Fehlers zu erwarten ist, die Antritte des vorangehenden Sonnen- 
randes relativ früher aufgefasst haben als die des folgenden Bandes; 
und zwar hat man zunächst anzunehmen, dass der Fehler in Beob- 
achtungszeit bei jedem Beobachter constant gewesen ist. Der voll- 
ständige Ausdruck für die beobachteten Durchgangszeiten D ist also, 
wenn d den wahren Sonnendurchmesser für Entf. i bedeutet: 

d •+■ A« (J + i) 

D = — 7 7 -4- c + zuf. Fehler. 

1 5 (i— A) Acoso 

Wenn daher die Werthe der Neuchäteler Tafel wirklich die Monats- 
mittel der Werthe 1 5 _D ( i — X) A cos £ sind, so erfordern sie zur Re- 
duction auf die zunächst gesuchten wahren Monatsmittel für d+i' 
(i'= 1 multiplicirt mit dem Monatsmittel seines zugehörigen Factors) 
noch die Correction 

— J- A — C * (1 — A) A cos $ (1) 

wenn sie dagegen in oben angegebener Weise durch Vergleichung 
mit einer Ephemeride abgeleitet sind, deren mittlerer Durchmesser 
mit dem Fehler E behaftet ist, erfordern sie die Correction 

. r? I — ( 1 — A) A cos & , I n r m 


entweder -+-E-- 


(1 — A) Acos $ 


(1 — A) cos£ 


— C*Acos£ 


Aller Wahrscheinlichkeit nach ist J klein und daher C~ 15c im 
ersten und im dritten Fall nicht wesentlich von 4 I / 4 " verschieden. 
Die an die Abweichungen der Neuchäteler Monatsmittel vom Jahres- 
mittel noch anzubrmgenden Reductionen sind dann, falls die Durch- 
messer direct aus den Durchgangszeiten berechnet sind oder bei 
Vergleichung mit einer Ephemeride der Factor A cos in Rechnung 
gebracht ist, die in der folgenden Tafel in erster Columne (1 , III) ge- 
gebenen In den beiden folgenden Columnen sind die Reductionen 
angegeben, welche mit C= 0 und demzufolge J= 4" in der dritten 
möglichen Annahme über die Ableitung der Neuchäteler Zahlen in den 
beiden Fallen herauskommen würden, dass die Vergleichung mit dem 
Nautical Almanac (oder der Connaissance des Tems) oder mit dem 
Berliner Jahrbuch gemacht wäre. (Wenn man dagegen auch m dieser 
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Annahme dabei bleibt, J gegen C als verschwindend anzusehen, er- 
hält man wieder ähnliche Reductionen , wie in den beiden anderen 


Annahmen, nämlich sehr nahe die Zahlen der Columne I, III im einen 
Fall um 7, 0 vergrossert, im andern um */ 4 verkleinert) 


Januai 

I, III 
+ o"i8 

Februar 

— 0 02 

Mäiz 

— o 16 

Apnl 

— o 13 

Mai 

+ 001 

Juni 

+ 0 II 

Juli 

4- o 06 

August 

— 0 10 

Septembei 

— 0 IQ 

October 

— 0 08 

November 

4 - 0 09 
4 - 0 26 

December 


II, NA 

II, B J 

+o"io 

4- 0^03 

4-005 

4-0 Ob 

— 0 01 

4-005 

-003 

4-001 

— 004 

-0 05 

— 0 05 

— OOQ 

— 0.06 

— 0 05 

— 0 06 

-0 03 

— 0 04 

4-0 03 

4-0 01 

4-0 04 

4-0 06 

4-0 02 

4-0 IO 

4-001 


Die Anbringung des wahrscheinlichem Systems von Reductionen 
verstärkt die jährliche Ungleichheit m den Neuehäteler Beobachtungen 
noch und wurde zugleich die einfachste mögliche Ausgleichungscurve, 
wenn man denselben Grad des Anschlusses behalten will, unsymmetri- 
scher gestalten und im Frühjahr noch etwas weiter von der mittleren 
Temperaturcurve entfernen, während man durch die weniger wahr- 
scheinliche — mdess, weil für Registnrbeobachtungen die Gonstante J 
auch den Effect der Beugung des Lichts an den Fäden enthält, hier 
keineswegs ganz ausgeschlossene — Annahme eines starken Werths 
für J in beider Hinsicht bessere Übereinstimmung hersteilen könnte, 
ln keinem Falle ändert sich aber etwas an der Thatsache, dass die 
Neuchateier Beobachtungen eine starke jährliche Ungleichheit — je 
nach der Aufstellung des Systems von reichlich i" bis 1 1 / 2 " — zeigen, 
deren Anschluss an die jährliche Ungleichheit der maassgebenden Tem- 
peraturen so vollständig ist, wie den zufälligen Beobachtungsfehlern 
zufolge erwartet werden kann. 

Will man in dem Falle, dass die oben in erster Linie angege- 
benen Reductionen anzubringen sind, eine Erklärung des alsdann 
stärker hervortretenden secundären Sommermaximums durch zufällige 
Fehler nicht mehr gelten lassen, dessen Existenz vielmehr als nach- 
gewiesen ansehen, so besagt diese nichts anderes, als dass die Fäden 
des Meridiankreises sich nicht bei der höchsten, sondern bei einer 
etwas niedrigeren Temperatur genau in der Focalebene befunden 
haben. Die Beobachtungswerthe würden als Epochen dieser Tempe- 
ratur Ende April oder Anfang Mai und Ende August anzeigen , wahrend 
man etwa auf die Mitte des Mai und die zweite Hälfte des September 
kommen würde, wenn man eine dieser Yoraussetzung entsprechende 
Curve nach den mittleren Lufttemperaturen construiren wollte. Die Er- 
setzung derselben durch die thatsäehlieli maassgebenden Temperaturen 
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wird aber diese Curve so viel zuruckschieben , und die Beobachtungs- 
fehler gestatten andererseits die Curve der Abweichungen so viel vor- 
zurücken, dass diese Differenz der Epochen verschwindet 

In dem genügenden Anschluss an eine reine Temperaturcurve 
liegt zugleich der nachträgliche Beweis dafür , dass die Grossen J 
und. c für die Neuehätcler Beobachtungen wirklich constant gewesen 
sind _ oder sich im Lauf des Jahres höchstens um Beträge ver- 
ändert haben, über welche die Beobachtungen nicht mehr zu ent- 
scheiden vermögen Es ist diess m Übereinstimmung mit dem von 
Hrn Hilfiker angegebenen Resultat 1 , dass die Beobachtungen durch 
den Gebrauch verschiedener Blendgläser nicht beeinflusst sind An 
sich ist aber eine solche Annahme durchaus nicht nothwendig, viel- 
mehr konnte sowohl eine instrumenteile oder persönliche Vergrösserung 
des Durchmessers, als, wie ich glaube noch leichter, eine Verschieden- 
heit der Antrittsbeobachtungen sehr wohl von der Durchsichtigkeit 
oder der Ruhe der Luft abhängig sein und damit eine zusammen- 
gesetzte Function der Declination und der Jahreszeit werden Darin 
würde zunächst die Erklärung kleinerer Wellen auf oder an Stelle 
einer reinen Temperaturcurve zu suchen sein , wo die zufälligen Fehler 
der Beobachtungen zur Erklärung nicht mehr ausreichen. 

Mit anscheinend mehr Grund, als für die Bedenken der HIl. Hilfiker 
und Wolf vorhanden war, konnte der Annahme eines Temperatur- 
einflusses auf die Focuslagc zur Erklärung der jährlichen Ungleichheit, 
der Neuchäteler Beobachtungen die angebliche Erfahrung entgegen- 
gehaltcn werden, dass für Objective aus dem Fraunhofer’schen Institut 
die Ausdehnung der Brennweite gleich derjenigen eines Messingrohrs, 
demnach auch für das Fernrohr des Neucliäteler Meridiankreises mit. 
Objectiv von Merz eine Verschiebung des Focus gegen die Ebene des 
Fadennetzes von jährlicher Periode nicht wahrscheinlich sei. Die Er- 
fahrung hat aber in Wirklichkeit nur ergeben, dass man an Meridian- 
Instrumenten mit Münchener Objectiven nicht nöthig hat die Fäden 
je nach der Jahreszeit zu verschieben, vielmehr bei einer unverän- 
derten — m der Regel doch wohl beiläufig der mittleren Lage, des 
Focus entsprechenden — Stellung derselben im Rohr dem Beobachter m 
keinem Theile des Jahres eine anomale Unschärfe der Bilder merklich 
wird; wo dagegen wirklich Bestimmungen der Ausdehnung der Brenn- 
weite für Münchener Fernröhre vorgenommen sind, haben sie mit 
einer einzigen Ausnahme unter elf mir vorliegenden Resultaten überall 
den Ausdehnungscoefficienten grösser gegeben als für Messing, und 
zwar zwischen 0.000004 und o 000021, im Mittel um 0.0000 1 0 für i° 0 . 
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Dieser mittlere Werth des Überschusses wurde für das Neuchäteler 
Fernrohr eine jährliche Verschiebung des Focus gegen die Fadenebene 
über eine Strecke von etwa l l, mm geben, '/ 4000 der Brennweite, es 
scheint diess etwas wenig im Vergleich mit der erheblichen Ampli- 
tude der Schwankungen des Durchmessers, so dass wahrscheinlicher 
das Neuchäteler Fernrohr zu denjenigen gehört, bei welchen die Diffe- 
renz der Ausdehnungscoefficienten den Durchschnittswerth merklich 
ubersteigt . 1 


Obwohl die Resultate der vorstehenden Erörterungen keinen Zweifel 
daran gestatten, dass die Ursachen der jährlichen Schwankung beob- 
achteter Sonnendurchmesser ausschliesslich in den Beobachtungen zu 
suchen sind, und obwohl die wahren Storungsursachen für die meisten 
Beobachtungsreihen deutlich genug gekennzeichnet sind, habe ich nicht 
unterlassen wollen das umfangreiche und vorzügliche Material gleich- 
falls noch in dieser Hinsicht zu discutiren, welches mir von den m 
Abschnitt I angestellten Untersuchungen her weiter zur Hand war. 
Es war diess besonders auch deshalb von Interesse, weil hiermit ganz 
gleichmässig Horizontal- und Verticaldurclimesser zur Discussion ge- 
langten, welche gleichzeitig je an einem und demselben Instrument 
beobachtet waren, während über das Verhalten derartig correspon- 
ebrender Reihen bisher nur die oben weiter ausgeführte, ein weniger 
geeignetes Material betreffende Vergleichung von W. Struve und die 
nur beiläufig erhaltenen Resultate von Newcomb und Holden Vorlagen. 

Die unten folgende Tafel enthalt für jeden Monat der voran- 
stehenden Beobachtungsjahre in erster Reihe die Summen der auf 

1 Ich habe mi vorigen Winter eine Reihe von Beobachtungen mit dem kleinern 
Meridiankreise der Berliner Sternwarte begonnen, um den Einfluss von Fehlern der 
Focusberichtigung auf die Beobachtung der üurchgangsdauer direct zu untersuchen 
Das sehr ungünstige Wettei der letzten Monate hat mich in Verbindung mit. anderen 
Storungen verhindert, diese Untersuchung bis zum Druck der obigen Mittheilung zum 
Abschluss zu bringen. Ich will daher liier nur angeben, dass lur meine Auffassung 
und das angewandte Beobachtungsverfahren, mit, Auge undOlir, der Einlluss massiger 
Verschiebungen alleidmgs nur etwa halb so gross ist, wie man ihn, auch in dem oben 
zuletzt angedeuteten Fall, für die Neuchäteler Reihe annehmen musste Zugleich 
habe ich mich aber durch die angestellten Versuche ubor/.eugt, dass durch die Ver- 
schiebung einer Veränderung der persönlichen Gleichung, und zwar ganz überwiegend 
für den II Rand, ein sehr weiter Spielraum eröffnet wird, und für ein weniger zur 
Befreiung der Pomtirung von dem Einfluss störender Umstände erzogenes Auge sehr 
leicht, insbesondere bei Registnrung der Antritte, eine sehr viel stärkere Vergrosserung 
der Durchgangsdauer durch eine Entfernung des Fadennetzes aus der Focalebene 
bewirkt werden kann, 
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~(D +E.-+-Cr.-hJ.C) reducirten Abweichungen der Greenwicher Be- 
obachtungen vom Nautical Almanac und die zugehörige Zahl der 
Beobachtungen, dahinter diejenigen Wertlie, welche sichergeben, wenn 
man von jeder Differenz B — N.A das Jahresmittel dieser Differenzen 
abzieht. Für die Jahre 1851 und 1852 sind ausserdem die zur Aus- 
gleichung der Änderung in der Ephemeride erforderlichen Reductionen 

+ 0*128 ^i — bez. -+- i "84 ^1 — ^ in letzteren Werthen bereits 

berücksichtigt 

In dieser Rechnung, welche früher als der grösste Theil der 
Untersuchungen des vorangehenden Abschnitts I ausgeführt wurde, 
kamen die daselbst in Tafel E (S.B. 1886 S 1073) zusammengestellten 
»ursprünglich benutzten Werthe« der persönlichen Gleichung zur An- 
wendung, welche von den durch die weiteren Annäherungen erhal- 
tenen in einigen Fällen um Beträge abweichen, die, absolut genommen, 
nicht ganz unbeträchtlich, bei den Durchgangszeiten von II Breon, 
für welche die beiden Beobachtungsarten erst nicht unterschieden 
waren, sogar sehr gross sind. In diesem Fall, und ausserdem bei 
Wickham habe ich die Reduction auf die definitiven Werthe nachträg- 
lich zu den Monatssummen hinzugefügt — die Tafel unten enthalt die 
berichtigten Werthe, die übrigen Abweichungen sind für die liier an- 
zustellende Untersuchung gänzlich unerheblich , treffen überhaupt fast, 
alle auf Werthe, deren Unsicherheit selbst von gleicher Ordnung ist. 
Die Jahresmittel, welche hier abgezogen sind, waren ebenfalls mit 
jenen provisorischen Bestimmungen der persönlichen Gleichungen abge- 
leitet und unterscheiden sich um geringfügige Beträge von den übrigens 
nach gleichem Princip bestimmten, m Tafel C und D des I. Abschnitts 
zusammengestellten Es sind folgende gewesen: 

1851 -t- 0*0245 +o"678 1862 — o‘i 132 — 1"502 1873 —0*1010 — i"855 

1852 -1-00848-1-1437 1863 —00983—1485 1874 —00814—1664 

1853 —00447-097 7 1864 —00568—1534 1875 —01069—1854 

1854 —01032—1422 1865 —00635—1476 1876 — o 1012 — 2217 

1855 —00736 —0870 1866 —00604 —1 193 1877 —00840 —2.308 

1856 —01082—1570 1867 —00923—1740 1878 —00883 — z 575 

1857 —00824—1770 1868 —00825—1802 1879 — 00876 — 2650 

1858 —00949—1573 1869 —00948—2046 1880 —00612—2475 

1859 —00743—1293 1870 — 00977— 1997 1881 —00525—2191 

1860 —00936—1826 1871 —00767—1922 1882 —00474—2357 

1861 —00760—1554 1872 —00905—1849 1883 —00154—2027 

Hier habe ich keinerlei nachträgliche Reductionen mehr angebracht 
und auch ein paar später bemerkte Irrthümer (1865 sollte die zweite 
Zahl — i"5i4, 1881 die erste —0*0538 sein) unverbessert gelassen, 
weil Änderungen der für jedes Jahr abzuziehenden (konstante inner- 
halb der o s oi oder o"i hier ganz gleichgültig sind. 

Hiernach bedarf die folgende Tafel keiner weiteren Erläuterung. 
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Monatssummen der Differenzen Beob. — N. A. und der 
Abweichungen vom Jahresmittel nach den Greenwicher 

Beobachtungen. 
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Durchm 

1851 

4-0*39 

8 

4-0*23 

+ I 4"3 

10 

4 - 

7 m 6 

4- 0*09 

4 

o s oo 

4- 6"4 

8 4- o"9 

1852 

4-0 8 B 

8 

4-0 24 

4-207 

10 

4 - 

64 

4-0 30 

4 

4-003 

4- 1 1 4 

5 4- 4 2 

1853 

— 001 

6 

4-0 26 

” 75 

5 

— 

2 6 

4-0 24 

6 

4-051 

-15 1 

8 - 73 

1854 

-077 

10 

4-0 26 

” 30 

13 

+ x 5 5 

— 1 67 

12 

-043 

-249 

I2 — 78 

»855 

— 0 72 

9 

— 0.06 

- 38 

8 

4- 

32 

— 040 

7 

4-0 12 

— 12 5 

7-64 

1856 

— 0 65 

8 

4-0 22 

”172 

8 

— 

46 

- 1 16 

7 

— O4O 

— 82 

8 4-44 

1857 

” 1 13 

10 

-031 

— 19 2 

10 

— 

1 5 

— 042 

6 

4-0 07 

— 82 

9 4 - 77 

1858 

+ 0 05 

6 

4-0 62 

” 93 

8 

4- 

33 

” 1 97 

12 

— 0 83 

-28 1 

12 — 92 

1859 

-034 

z 

4-018 

— 10 8 

7 

— 

1 7 

-059 

5 

— 0 22 

— 8 2 

6 — O4 

1860 

— 0 58 

6 

— 0 02 

— 10 1 

5 

— 

1 0 

-031 

8 

-f-044 

— 200 

8-54 

1861 

-1 35 

12 

”0 44 

” 95 

*3 

4-107 

“0 77 

9 

— 0 09 

— 12 9 

94-II 



90 

4- 1*18 


97 

+ 35"3 


80 

— o s 8o 


92 — l8"2 

1862 

-> s 59 

1 1 

“O s 35 

- 9 "o 

9 

4- 

4"5 

— 0*28 

6 

4 - 0 s 40 

- 8"6 

6 4- o"4 

1863 

~ I I I 

8 

— 0 32 

— 104 

8 

4- 

x 5 

”0 59 

6 

0 00 

- 85 

6 4- 04 

1864 

— 0 IO 

6 

4-0 24 

— 12 8 

9 

4- 

1 0 

4- 0 17 

1 1 

4-079 

” 5 2 

11 4- 1 1 7 

1865 

4-0 67 

8 

+ r 18 

- 80 

6 

4- 

09 

— 0 09 

8 

4-042 

- 93 

9 4 - 40 

1866 

-035 

9 

4-0 19 

— 10 6 

8 

— 

1 1 

— 0 17 

8 

4-031 

- 1 56 

10-37 

1867 

— 0 76 

7 

— Oll 

-166 

8 

— 

26 

— 0 72 

7 

— 007 

— io 3 

8 4- 37 

1868 

— I 08 

13 

— 0 01 

”259 

16 

4- 

2 9 

— 0 80 

9 

— 006 

-328 

12 — 1 1 2 

1869 

-043 

4 

— 0 05 

— 12 1 

5 

— 

* 9 

- 1 17 

10 

— 0 2i 

— 1 1 0 

11 4-115 

i8 7 ° 

— I 21 

1 1 

— 0 14 

” 3 2 9 

14 

— 

49 

”0 93 

7 

— 025 

”19.7 

7”57 

1871 

”055 

8 

4-0 OÖ 

-150 

8 

4- 

04 

— 1 00 

7 

— 046 

- 174 

9 — 0 1 

1872 

— 0 36 

7 

4 - 0 27 

— 12 8 

6 

— 

1 7 

-074 

6 

— 0 20 

” 54 

44-20 



92 

4-0*96 


97 

- 

i"o 


85 4 -o s 66 


83 +i3"o 

1873 

— 0*98 

7 

— 0*27 

— 1 5"6 

6 

— 

4"5 

- 1*01 

9 

— o 8 io 

” 2 4"4 

1 1 — 4"o 

1874 

-1 32 

9 

”0 59 

- 92 

5 

— 

09 

— 0 46 

5 

— 005 

- 5 7 

5 4- 26 

1875 

— 1 27 

12 

4-0 01 

-19 1 

*3 

4- 

$2 

— 0 67 

5 r 

— 0 14 

- 63 

3 ” 07 

1876 

”049 

6 

4-0 12 

” 12 5 

6 

4 - 

08 

” 0 75 

ö 

— 0 14 

— 12 2 

64-11 

1 877 

4-010 

4 

4-0 44 

— 1 1 4 

5 

4 - 

0 1 

-048 

7 

4-0 I I 

— 14 0 

74-22 

1870 

-030 

7 

4-0 32 

- 90 

5 

4 - 

39 

— 0 05 

5 

4-039 

— 12 0 

64-35 

1879 

”097 

9 

— 0 18 

— 21 1 

7 

— 

2 5 

”0 37 

4 

— 0 02 

— 13 6 

5 ” 03 

1880 

-105 

1 1 

-038 

-358 

12 

— 

6 1 

-057 

7 

— 0 14 

- 188 

7-15 

1881 

”047 

8 

— 0 05 

— 24 2 

9 

— 

45 

— 0 10 

8 

4-032 

” 13 8 

9 + 59 

1882 

”033 

9 

4-0 10 

— IIO 

8 

4 - 

79 

”055 

7 

— 0 22 

— 21 2 

8 - 2 3 

1883 

— 041 

10 

— 0 26 

-23.9 

1 1 

4 - 

50 

— 0 29 

6 

— 0 20 

” x 9*5 

8 4* 1 5 



92 

” °*74 


00 

4 - 

4"2 


69 

— 0 S I9 


JO 

00 

+ 

ix 


Jahi 



November 






D ecember 




Durchg - 

Zeit 

vert 

Dui chm 

Durchg - 

Zeit 

vert 

Durchm. 

1851 

4-0*64 

1 1 

4 * 0*34 

4-13" 2 

1 1 

4- 

5"5 

— 0*25 

4 

-0*38 

4- i "9 

4 

- o" 9 

1852 

4-04Q 

3 

4-023 

4- 64 

4 

4- 

0 ö 

4-0 29 

9 

”053 

- 09 

9 

— 14 i 

1853 

”093 

7 

— 0 62 

— 10 6 

8 

— 

2 8 

— 0 40 

6 

-o 13 

” 79 

7 

— 1 1 

1854 

— 070 

7 

4-002 

— 12 7 

7 

— 

V 

— 2.19 

*3 

— 0 85 

-283 

14 

— 8 4 

1855 

- 1 05 

4 

— 0 76 

— 12 3 

5 

— 

8 0 

”° 35 

7 

4-0 17 

” 5 2 

5 

— 08 

1856 

— 0 10 

4 

+ 033 

— 13 6 

6 

— 

42 

-056 

6 

4-0 09 

” 93 

6 

4- 0 1 

1857 

— o 09 

1 

“OOI 

— 1 0 

1 

4- 

0 8 

— 0 72 

7 

— 0 14 

— 25 8 

8 

- u 6 

1858 

”1°8 

9 

— 0 23 

- 168 

9 

— 

26 

— 028 

4 

4-0 10 

-11 1 

5 

” 3 2 

«859 

-r 3 8 

16 

— 0 19 

— 23 1 

*5 

— 

37 

— 0 27 

5 

4-0 10 

— 11 8 

7 

” 2 7 

l860 

”0 47 

6 

4-009 

” 4 2 

5 

4- 

49 

— 0 85 

4 

— 0 48 

” *37 

4 

- 64 

l86l 

”0 53 

_7 

0 00 

— 143 

9 

— 

03 

— 0 66 

6 

— 0 20 

— 20 0 

8 

- 7.6 



75 

— o s 8o 


80 


* 2 "5 


7 1 

— 2*25 


77 

-$ 6"7 
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1862 

-0*79 

6 — 0*1 1 

- 6"6 

6 

Hh 

2"4 

“O s 79 

6 — o s ii 

- i6"4 

6 

” 7"4 

1863 

- 1 iS 

Z ~°49 

— 12 8 

7 

— 

24 

— 096 

7 —027 

— 10 1 

9 

+ 33 

1864 

— O 62 

6 —0 28 

- 183 

8 

— 

60 

— 1 03 

6 — 0 69 

— 14 2 

6 

” 5 ° 

1865 

— O64 

6 — 0 26 

- 149 

9 

— 

1.6 

-084 

6 —0 46 

— 16 1 

6 

” 72 

1866 

— I 40 

14 -055 

— 24 6 

13 

_ 

9 i 

-073 

4 -049 

- 86 

3 

“ 50 

1867 

” 1 33 

10 —041 

-233 

10 

— 

58 

— 0 05 

2 *+-0 13 

” 54 

3 

— 0 2 

1868 

“ 05 ^ 

5 —0 12 

”i 4 5 

6 

— 

37 

— 0 81 

7 -023 

- 6.8 

6 

-H 40 

1869 

— 0 56 

5 -0*09 

— 1 67 

7 

— 

2 4 

— 0 66 

5 ”019 

— 16 2 

4 

- 80 

1870 

— 1 00 

9 — 0 12 

” 35 6 

1 1 

— 

136 

— 0 63 

5 -014 

“ 73 

3 , 

- 1 3 

1871 

— 0 52 

9 +0 17 

” 123 

7 

-+- 

1 2 

-045 

6 +001 

— 16 1 

6 

— 4 6 

1872 

-0 95 

8 -023 

-130 

7 

— 

0 1 

-086 

7 ”023 

”194 

7 

” 05 



85 - 2*49 


9 i 


4i"i 


6 1 — 2*67 


59 

” 37 ,/ 9 

1873 

— I S I 2 

7 -o'4i 

— 20"5 

8 

— 

5"7 

— i s o6 

6 — o s 45 

~-l6"2 

% 


"874 

-O79 

II +0 II 

”*55 

10 

-H 

1 1 

•+■0.07 

2 +023 

-183 

6 

” 83 

‘875 

— ooö 

4+037 

- ib6 

5 

— 

73 

— ° 53 

5 0 00 

” 69 

4 

+ 05 

1876 

— 072 

8 +009 

”196 

8 

— 

1 9 

-068 

5 ”017 

— 146 

5 

” 35 

1877 

— 0 71 

7 —012 

— 140 

7 

-H 

2 2 

— 081 

6 —031 

-*184 

6 

” 45 

i8 7 S 

— I 31 

7 —0 69 

-138 


— 

09 

-065 

5 — 0.2 1 

-144 

4 

- 41 

"879 

-083 

8 — 0 13 

— 20 4 

8 

-H 

091 

”0 13 

6 -ho 40 

-165 

6 

— 06 

l880 

-059 

11 0 08 

-203 

9 

-H 

20 

-0 39 

4 ”015 

- 87 

4 

-H 1 2 

l88l 

-049 

6 — 0 16 

— 1 2 9 

6 

— 

0 ? 

— 0 26 

6 -HO 07 

— 22 8 

7 

” 75 

1882 

— 0 70 

10 —023 

” 30 1 

12 

— 

1 8 

+ 004 

5 -HO 28 

-15 1 

5 

" 33 

1883 

— 071 

12 -053 

”43 0 

14 

— 

62 

-030 

7 ”019 

— 26 5 

8 

” 55 



91 — I S Ö 2 


92 

- 

i /9 


57 ” 0 8 5 ° 


60 

” 42"5 


Die Zahl der benutzten Beobachtungen, 3142 für die Durch- 
gangszeit und 3331 für den verticalen Durchmesser , ist hier etwas 
grosser als in der ersten Untersuchung über die Jahresmittel, weil 
hier noch einige einjährige Reihen (F. Taylor, Oh. Todd und Sayer) 
zugezogen werden konnten. ( Dagegen sind zwei Beobachtungen, eine 
von Dunkin 1853 und eine unermittelt gebliebene von 1871, bei den 
verticalen Durchmessern übersehen. 

Die nach der Zahl der Beobachtungen genommenen Mittel aus 
den monatlichen Abweichungen vom Jahresmittel für die drei Drittel 
der ganzen Reihe, und die einfachen Mittel dieser drei Reihen von 
Mittelwerthen , sowie die daraus wiederum nach der Zahl der Beob- 
achtungen gebildeten Gesammtmittel werden folgende: 


Abweichung dei Durchgangszeit 


Monat 

1851 — 61 

1862 — 72 

1873-83 

M d 3 Gr 

351 — 1883 
MnZdB 

Beob, 

Januar 

— 0*0233 

— 0*0259 

— 0 S 0306 

— 0*0266 

— 0*0266 

232 

Februai 

-h 0 0023 

— 0 0205 

-OO253 

-00145 

— 0 onq 

239 

Marz 

-H 0 0067 

-H 0.0023 

-H 0 OOÖO 

HH O 0050 

-ho 0052 

250 

April 

+ 00335 

-H O O3O7 

-H 0 OO78 

-H O O24O 

-H 0 0249 

284 

Mai 

-H 0 OO9O 

-HO O233 

-HO OlÖp 

-HO O164 

-HO 0165 

275 

Jum 

— 0 0032 

— OOI 15 

-HOO183 

-HO 0012 

-HO OOI4 

291 

Juli 

-H 0 0002 

— O 0022 

-HO OIO5 

-HO 0028 

-HO OO23 

324 

August 

— 0 0063 

-HO O184 

-HO OI59 

-H O.OO93 

-HO OO96 

299 

Septembei 

-HO OI3I 

-HO OIO4 

— 0 0080 

-H 0 OO52 

-H O 005 I 

274 

Octobei 

— 0 0100 

-H 0 OO78 

— 0 0028 

— 0 0017 

— 00014 

234 

November 

— OOIO7 

— O O293 

— 0 0178 

™ 0.0IQ3 

— OOIQÖ 

251 

December 

— OO317 

-OO437 

— 0 0088 

— 0.02ÖI 

— 0,02ö7 

189 


18 * 
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Monat 

1851—61 

1 862 — 72 

1 m 
! 00 

1 1 

Dn 

CO 

ü 

M d 3 Gi 

85 1 — 1883 
MnZdB 

Beob 

Januai 

-o"636 

-o"685 

— o"662 

— o"66i 

-o"663 

242 

Febi uar 

4 - O I 06 

-O544 

— 0452 

— 0 297 

— 0 238 

247 

Mai 7 

— OO23 

— 0 I lö 

-1-0547 

+0138 

4-0 147 

270 

Apnl 

-+■ 0 355 

4 - 0 285 

4-0 223 

4-0 288 

4-0293 

296 

Mai 

4 - O 280 

4 - 0 560 

4- 0 326 

+0389 , 

+0376 

302 

Juni 

4 - O I IQ 

4 - 0 201 

4-0 102 

4- 0 141 

4-0 142 

2 99 

Juli 

- 0 095 

4 - 0 406 

4-0 289 

4-0 200 

4-0 210 

34 2 

August 

4-O406 

4 - 0 0 l 8 

— 0 108 

4- 0 105 

4- 0 1 15 

343 

Septembei 

4-O364 

— 0 010 

4-0048 

4-0 134 

4-0137 

281 

Octobei 

— 0 198 

4-0 157 

4-0 107 

4- 0 022 

4- 0 01 1 

250 

November 

— 0 156 

-0 452 

-0195 

— 0 268 

— 0 272 

263 

Decemboi 

-073G 

— 0 642 

— 0708 

-0695 

— 0 699 

19b 


Als Resultate der ganzen Reilie für die monatlichen Abweichungen 
vom Jahresmittel nehme ich die Mittel der beiden letzten, nur im 
Februar überhaupt merklich vorf einander abweichenden Columnen. 
Diese sind dann, um das Verhalten der Beobachtungen selbst klar 
zu stellen, von der Schwankung zu befreien, welche in der Durehmesser- 
Ephemende des Nautical Alinanac wegen des Fehlers von 4"52 m 
dem angenommenen mittlern Durchmesser vorhanden ist. Man erhält- 


Monat 


Januar 

F ebi uai 

Mai z 

Apnl 

Mai 

Juni 

Juli 

August 

September 

Octobor 

Novembei 

Decembei 


Durchgangszeit 


Gr — N A 

Corr dNA 

— O S 02Ö6 

C— O s OI29 

— 0 0132 

4-0 0010 

4-0 0051 

4- 0 01 10 

4- 0 O244 

4- 0 OO9O 

4-0 O165 

— 0 0010 

4-0 OOI3 

— 0 0076 

4- 0 0026 

— 0 0040 

4- 0 OO95 

4- 0 OO72 

4- 0 OO52 

4-0 OI33 

— OOOIÖ 

4- 0 00 76 

— OOIQ5 

— 0 0066 

— O O284 

— 0 0180 


mon Fehlei dei Beob 

Durehg - Zt | hör Dm 


V ei tiealer Dui chmcssei 


Gr — N A 


Corr (INA 


mon Fehlor 
der Beob 


■ o 0137 

- o 0148 

- 0 0059 
-0 0154 
-0 0175 

- 0 008c) 

- 0 0066 

- 0 0023 

- 0 008 1 

- 0 0092 

- 0 0129 

- O 0 1 04 


— o"i 89 

— o 214 

— o 088 
■4-0 228 
-4-0 251 
4-0 125 

4-0 O94 
4 - 0 034 

— O 122 

— 0 136 

— 0 182 

— o 141 


- o "662 

- 0 267 
-o 143 

-0 2QO 

- 0 382 
-0 142 
-o 205 

-0 I IO 
r-0 136 
hO 017 
-o 271 
-o 697 


r — 0074 

— 0052 

— 0 022 
4-0018 
4 - O 050 
4-0 069 
4 - O O72 
4 - 0 . 0 f)I 
4 - 0 021 
— 0017 
— o 052 
— O.O74 


— o"t;88 

— o 215 
4-0 165 
4 - O 272 
4-0 332 
4 - 0 O73 
4-0 133 
4-0 O49 
4-0 I 15 
4-0 034 

— o 219 

— o 623 


Die Sicherheit der für den systematischen Fehler der Beob- 
achtung gefundenen Wertlie kann nach der Übereinstimmung der 
drei 11 jährigen Gruppen mit einander beurtheilt werden: der m.F. 
eines 1 1 jährigen Monatsmittels ergibt sich aus den Abweichungen vom 
3 3 jährigen Mittel ==to s oo94 für die Durchgangszeiten und ± o" 1 7 2 
für die verticalen Durchmesser; der m.F der Endresultate ist hier- 
nach ±0*0054 (±o"o ']8 im lior Dm) bez ±o"o99. 

Die beiden Durchmesser zeigen nach vorstehender Tafel in den 
Beobachtungen am Greenwicher Meridiankreis einen übereinstimmen- 
den jährlichen Gang, indem sie im Sommer grösser, im Winter kleiner 
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sind. Den bei weitem grössten Theil des Jahres hindurch hält diese 
Änderung in beiden Durchmessern augenscheinlich gleichen Schritt, 
nur im December und Januar wird die Verkleinerung der verticalen 
Durchmesser viel stärker. Diess hangt offenbar mit den grossen Zenitli- 
distanzen für diese beiden Monate zusammen, in welchen eine starke 
Zunahme der Bildschwankungen im Vergleich mit dem übrigen Tlieil 
des Jahres, und zwar stärker m verticaler als in horizontaler Rich- 
tung ein tritt. 1 Es gibt deshalb das Mittel der 12 Monate kein richti- 
ges Jahresmittel für den verticalen Durchmesser, vielmehr wird man 
das mit den Monatswerth en zu vergleichende Mittel für denselben 
richtiger vermittelst der Differenzen der 1 0 Monate Februar bis No- 
vember gegen den horizontalen Durchmesser erhalten Das Zurück- 
bleiben der verticalen Durchmesser in den beiden äussersten Monaten 
dieser Periode ist zwar nach dem eben Bemerkten auch schon nicht 
mehr für zufällig zu halten, aber noch gering genug, um übergangen 
zu werden. Addirt man demgemäss zu allen Monatsabweichungen 
der verticalen Durchmesser — o"o74, so erhält man folgendes Tableau: 

! Abweichungen 


Monat 

dei Greenwichei Duichmesser 

Neuchätel 


hör 

veit 

Mittel 


Januai 

— o"i89 

(-0*662) 

— o"3Ö 

4 -o "66 

Fobi uai 

— 0 214 

— 0 289 

— 0 24 

-4-0,54 

Mdiz 

— 0088 

+ 0071 

-003 

4-0 24 

April 

+ 0 228 

+ 0 198 

- 4 - 0.22 

-0.51 

Mai 

-+-0 251 

•+■ 0 258 

■ 4-0 25 

-054 

Juni 

4-0,125 

— 0001 

4-0 08 

~°34 

Juli 

4 - 0.094 

4-0059 

4-0 08 

-033 

August 

+ 0034 

— 0 025 

4-0 01 

-054 

September 

— 0 122 

-+- 0 041 

— OOÖ 

— 0 IQ 

Octobei 

-°n6 

— 0 040 

— 0 IO 

4-O38 

Novcmbei 

— 0 182 

-0293 

— 0 22 

4-0 23 

Decembei 

— 0 141 

(-0697) 

-O35 

4-041 


Die Mittel aus den Zahlen hör. und vert. sind mit den Gewichten 
5:3, den oben berechneten m.F entsprechend gebildet, da der Unter- 
schied der m.F. für reell zu halten ist. Neben diesen Mitteln habe 
ich die Neucliäteler Werthe, und zwar die Mittel aus den S. 462 und 
den S» 464 abgeleiteten Zahlen, wiederholt; man kann sich keine voll- 
ständigere Übereinstimmung zweier unabhängigen Beobachtungsreihen 


1 Die durchschnittlichen Refractionen , welche für den überwiegend auf den 
Verticaldurchmesser einwirkenden Theil der Schwankungen ein beiläufiges Maass 
abgeben werden, ohne dass es mdess gestattet ist einfache Proportionalität anzunehinen, 
sind für Greenwich m den einzelnen Monaten 

Januar 186" Mai 35" Septembei 64" 

Febiuar 123 Juni 30 October 99 

Marz 78 Juli 32 November 150 ( 

Apnl 51 August 43 Decembei 210 
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in ( 1 er unerbittlichen Zurückweisung jeder Erklärung denken, welche 
die Ursachen der m einer jeden der beiden Reihen so augenfällig 
hervortretenden jährlichen Ungleichheit ausserhalb der Beobachtungs- 
reihen selbst zu suchen unternimmt Die beiden Instrumente haben 
ihr e Fäden beiläufig in den entgegengesetzten extremen Jahreszeiten 
richtig im Focus, die Schwankungen des Focus sind am Greenwicher 
Fernrohr im Yerhältmss zur Brennweite im ganzen nur knapp 
halb, für gleiche Temperaturänderung etwas mehr als halb so gross 1 2 
wie am Neucliäteler — was mit der Erfahrung stimmt, dass der 
Ausdehnungscoefficient der Brennweite der neueren Objective aus 
englischem und französischem Glase erheblich kleiner ist als der- 
jenige der Münchener Objective; nach den hier sich ergebenden 
Resultaten wäre zu schliessen, dass die Differenz beträchtlich grösser 
ist als die der Ausdehnungscoefficienten von Eisen und Messing;- 
Die viel bessere Übereinstimmung der drei 1 1 jährigen Greenwicher 
Gruppen unter emander im Vergleich mit den beiden n jährigen 
Neuchäteler Gruppen, ungeachtet der um eine reichliche Hälfte dich- 
teren Ausfüllung der letzteren mit Beobachtungen, wird mit dieser 
geringeren Amplitude der jährlichen Schwankung selbst Zusammen- 
hängen. Bei der Kleinheit derselben lasst sich die Lage der aus- 
gezeichneten Punkte für Greenwich nicht genau fixiren , da die m. F. 
der gefundenen Monatsmittel, wenngleich absolut genommen sehr 
befriedigend klein, doch ziemlich weite Verschiebungen derselben 
gestatten. Wollte man sich an die Zahlen halten, wie sie oben 
stehen, so würde man das Minimum in naher Übereinstimmung mit 
dem Minimum der mittleren Lufttemperatur, das Maximum dagegen 
erheblich verfrüht gegen das Maximum der letzteren finden Eine 
Verfrühung desselben ist, nach dem bei Besprechung der Neuchäteler 
Reihe Gesagten, in der That zu erwarten; soweit daher das Voreilen 
der Frühjahrs werthe in den beiden Reihen nicht nur den zufälligen 
Beobachtungsfehlern zuzuschreiben sein sollte, bildet auch in dieser 
Beziehung die Greenwicher Reihe mit einer Genauigkeit, welche die 
letzten Illusionen zerstört, das Spiegelbild der Neuchäteler Beob- 
achtungen. — 


1 Die wahrscheinlichste Verhaltnisszahl der beobachteten Schwankungen ergibt 
sich aus den beiden verglichenen Reihen, mit Rücksicht auf die specifische Verkleine- 
rung der Vertacaldurchmesser im Wmtersolstitium, zu 04 , und das Verhaltmss der 
jährlichen Temperaturschwankungen ist 07 Die Zulässigkeit dex oben vot genommenen 
' Combination dieser beiden Zahlen wird durch die vorhin erwähnten Bemerkungen bei 

Gelegenheit meiner Versuche nicht in Frage gestellt. 

2 W Struve’s Angabe Obs Dorp II S 86 gibt für ein altes Dollond’sches Ob- 
jectiv eine noch viel stärkere Differenz 
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Aus den Washingtoner Beobachtungen habe ich folgende 
Abweichungen der auf das Mittel aller Beobachter reducirten Monats- 
mittel vom Jahresmittel gefunden: 


Monat 

Durchgangszeit 


Verticaler Duichmesser 


18 66 — 1873 

ob 

1 

00 

00 

Mittel 

cn 

In. 

00 

T 

UD 

00 

00 

2 

1 

00 

00 

Mittel 

Janiidi 

4 -o s oi 6 42 

~o s 034 31 

— 0*005 

— 0 W 2 7 42 

4 -o"i 8 33 

— o"o8 

Februar 

4-0001 55 

4-0030 56 

4- 0 016 

-023 53 

4- 0 02 68 

— 0 10 

Maiz 

+ 0047 59 

4-0015 42 

4-0 034 

4-0 06 55 

— 0 62 46 

— 0 26 

April 

4-0019 56 

000b 47 

4-0 01 1 

4-0 41 63 

4- 0 24 54 

4-032 

Mai 

-0019 73 

— 0 026 58 

— 0 022 

4- 0 2Ö 72 

4- 0 03 67 

4-0 12 

Jum 

— 0011 69 

— 0 008 57 

— 0 010 

— 0 07 63 

4- 0 10 68 1 

4-001 

Juli 

— oon 75 

— 0023 51 

— O OOQ 

-0 14 78 

— 008 58 ! 

— 0 12 

August 

— 0025 61 

— 0 002 28 

— 0 018 

-»-036 54 

— 030 30 

4-012 

September 

— 0023 30 

— 0013 42 

— 0 017 

4-003 32 

4- 0 28 46 

4-0 17 

Oet ober 

4- 0 024 46 

4- 0 02 1 68 

4- 0 022 

4- 0 45 46 

— 0 10 71 

4- 0 1 1 

Novembei 

— 0015 51 

0 000 50 

— 0 007 

— 0 26 47 

— 0 16 65 

— 0 21 

December 

4- 0 003 42 

4-0006 47 

4- 0 OO5 

-043 41 

4-015 50 

— 0 12 


Auch diese Rechnung ist früher ausgeführt als die definitive 
Bestimmung der persönlichen Gleichungen und der Jahresmittel Die 
angewandten Werthe haben sich aber nur ganz unerheblich von den 
in Abschnitt I gegebenen unterschieden. 

Ich habe die Reihe wieder in zwei Gruppen getheilt, obwohl 
die Zahl der Beobachtungen verhältnissmassig gering ist, um eine 
gegenseitige Prüfung zu erhalten. In den Durchgangszeiten beider 
Gruppen zeigt sich ein befriedigend übereinstimmender Gang, während 
in den Abweichungen der verticalen Durchmesser die zufälligen Fehler 
überwiegen und das Fortschreiten innerhalb der einzelnen Gruppen 
unregelmässig machen. In den Mitteln für die ganze Reihe 1866 
bis 1882, welche der Zahl der Beobachtungen entsprechend gebildet 
sind, wird ein Gang angedeutet, welcher dem der Durchgangszeitcn 
entgegengesetzt, aber ganz unsicher begründet ist. Die Vergleichung 
der beiden Gruppen gibt nämlich den m.F einer Differenz = ±o s o22 
(im hör. Durchm. ±o"3 2) bez ±0" 4. 1 , den m. F. eines Gesammtmittels 
also ±o s oi 1 un d ±o"2o, während der durchschnittliche Betrag der 
monatlichen Abweichungen ±o s o 1 5 und ±o"i45 ist, für den verticalen 
Durchmesser demnach kaum den w.F. ubersteigt. 

Da die American Ephemeris, mit welcher die Washingtoner 
Beobachtungen verglichen wurden, den mittlern Durchmesser 4" 8 8 
zu gross annimmt, sind noch die folgenden Fehler der Rechnung 
von den vorstehenden Mitteln abzuziehen , und man erhalt schliesslich 
die dahinter angegebenen Werthe als monatliche reine Fehler der 
Beobachtungen, deren durchschnittlicher Werth nun nur noch ±0*014 
und ±o"i2 beträgt. 
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Veianderl Theil 

Verbessere Abweichung der Beobachtung 

Monat 

des 

Fehl d Bechn 


vom Jahiesmittel 



Dg-Zt 

veit Dm 

Dg-Zt 

hoi Dm 

Beob 

veit Dm 

Beob 

Januai 

-+0*014 

+o"o8 

-+ o s oo9 

-+0"l2 

73 

o"oo 

75 

Februar 

— 0 002 

+ OOÖ 

-+ 0 014 

+ 020 

1 1 1 

— 004 

121 

Marz 

— 0 012 

-1-0 02 

-+ 0 022 

-+033 

101 

— 0 24 

101 

Api ll , 

— 0010 

— 0 02 

-+o 001 

+ 001 

103 

+0 30 

II 7 

Mai 

+ 0001 

— 0 05 

— 0 021 

— 0 30 

l3 i 

-+007 

139 

Juni 

+ 0 008 

— 0 08 

— 0 002 

— 0 03 

120 

— 0 07 

,3 £ 

Juli 

-+o 004 

— 0 08 

— 0 005 

— 0 07 

126 

— 0 20 

126 

August 

— 0 008 

— 0 07 

— 0026 

-038 

89 

— + 0 03 

84 

Septembei 

— 0 014 

— 0 02 

— 0 031 

— 0 46 

72 

-+ 0 15 

78 

October 

— 0 008 

-+•0 02 

-+o 014 

+ 021 

1 14 

-+013 

117 

Novembei 

-i-o 007 

-+o 06 

0 000 

0 00 

1 10 

-0 15 

10 7 

December 

+ 0019 

-+0 08 

-+o 024 

+ 0 33 

89 

— 0 04 

9 1 


Die Änderungen des horizontalen Durchmessers folgen dem Tem- 
peraturgang so gut, wie hei dem m.F. eines Monatswerths von =to 16 
erwartet werden kann. Ihr Gang stimmt mit dem in Neuchatel be- 
obachteten, wahrend ihre Amplitude nur eben die Greenwicher uber- 
steigt, im Vcrhältniss zu der jährlichen Schwankung der Lufttemperatur 
noch erheblich hinter derselben zurückbleibt Das Objectiv des Wash- 
ingtoner Meridiankreises ist von Martins verfertigt, vermutlilich aus 
französischem Glase, das Rohr von Messing; die Wirkung der Inso- 
lation auf das Objectiv ist in Washington und Greenwich möglicher- 
weise ganz verschieden, weil am erstem Orte nur der achte Iheil 
der Objectivfläche , am letztem das ganze Objectiv exponirt wird. 1 

Die beobachteten Abweichungen des verticalen Durchmessers von 
seinem Jahresmittel, aus welchen man den Ausdruck 

— o"o5 sin (i -+- 74 0 ) — o"i 1 sin (2f-H 7 1°) 

erhalten wurde, können wie schon angedeutet gänzlich den zufälligen 
Beobachtungsfehlern zugeschrieben werden. Aber der Widerspruch 
derselben gegen die gleichzeitigen Änderungen des horizontalen Durch- 
messers ist, wenngleich durch die Elimination des Ephemerideufehlers 
n unm ehr abgeschwacht; dennoch ein entschiedener; von dem Ausdruck 
+ o"2 7 sin(f+63 0 )-o"o5 sm(2f— 53 0 ), welcher, auch schon durch 
sein erstes Glied allein genügend, den letzteren entspricht, weichen 
sie auffallender Weise in den 7 Monaten April — October fest constant 
+ o"20, und dann mit einem Mal entgegengesetzt in den übrigen 
5 Monaten November — März ebenso constant — 0*29 ab. 


1 Mr Chnstie hatte die Gefälligkeit, mir die fruhei (S B 1886 S 1057) ver “ 
missten Angaben über Abblendung und Vergrosserung bei den Sonnenbeobachtungen 
zu machen erstere wird dmch ein zwischen Faden und Oculai eingeschaltetes grünes 
Glas bewirkt und die volle Öffnung von 8.1 inches benutzt,, die bei den Sonnenbeob- 
achtungen angewandte Vergrosserung ist 175 fach. 
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Man hat, um den Widersprach zu erklären, die Wahl zwischen 
zwei Annahmen. Entweder hat das Instrument die Sonne, in Folge 
der Temperaturstorung des Focus, wirklich in reichlich um o"5 ver- 
änderlicher Grosse , wie die Durchgangszeiten angehen, gezeigt, dieser 
Effect ist aber Ihr den verticalen Durchmesser durch eine andere, nicht 
naher nachweisbare störende Ursache compensirt oder gar ubercompen- 
sirt Oder die Differenzen zwischen den gleichzeitigen Abweichungen 
der beiden Durchmesser, welche bei einer Vergleichung der einzelnen 
Monatswerth e selbst sieh durchaus nicht so auffällig gruppiren, wie 
bei der Vergleichung der beobachteten verticalen Durchmesser mit der 
Formel Ihr die horizontalen, sind doch nur zufällige; dann wird die 
Temperaturstorung am wahrscheinlichsten durch das Mittel beider 
Reihen bestimmt und reducirt sich auf den Betrag -ho" 12 sin {t+ 63°). 
Eine dritte Annahme, die Temperaturstorung als verschwindend an- 
zuselien und eine andere auf die horizontalen Durchmesser beschrankte 
Stomngsquelle vorauszusetzen, wurde erheblich geringere Wahrschein- 
lichkeit zu beanspruchen haben 


Von den Oxfonler Beobachtungen habe ich diejenigen von 
Quirling und von Keating gesondert verglichen, und zwar die Jahr- 
gange Quirl ing r 8 ( > 3 bis i8<>8 nut ihren Jahresmitteln, wobei die Beob- 
achtungen aus Januar 1 Stic) noch zu denen von 1 8t>8 hmzugenommen 
wurden, und für den verticalen Durchmesser ebenso die Keatmg’schen 
Jahrgange 1871 — 1875 mit ihren Jahresmitteln, dagegen die Durch- 
gangszeiten dieses Beobachters September 1 870 — Deeemberi872 mit 
der (Jonstantc Beob. — N.A. -f-oVog, Januar 1873 — März 1876 
mit der (’onstante -Ho'aSi. Auf diese Weise geben die Beobachtungen 
folgende den einzelnen Monaten eigenthümliclie Abweichungen : 


Monat 



Dm ehgangs/eit 




Vei ticalei Dui chmess 

er 


( Imt Untj 

Kmtouj | 

Mittel 

u» 

nrlmy | 

Kcatmy | 

Mittel 

Januar 


OÜ 028 

3 <) 

— o s of >6 

29 

~-o s 050 

— 0" 

40 

38 

-°" 6 3 

25 

-o "53 

Kohl uar 

— 

OO58 

\7 

-h 0 03 1 

3 ° 

— 0 01 <8 

— 0 

28 

3 «» 

— 0 84 

26 

-051 

Mai 4 

4 - 

O 002 

30 

- 0 073 

45 

-0043 

— 0 

48 

3 i 

— 0 23 

37 

-034 

April 

4 - 

O 02 1 

j<) 

4-0013 

32 

4- 0 018 

4 - 0 

10 

41 

4-040 

& 

4-0 24 

Mai 

4 - 

0 01 3 

40 

4» 0 02 3 

3 « 

4-0018 

— 0 

22 

4 g 

4 - 0 70 

42 

4-0 21 

Juni 

4 - 

O 00‘2 

SO 

4 - O OK) 

33 

4-0 010 

4-0 

77 

58 

-KO42 

36 

4-064 

Juli 

- 4 - 

O 044 

50 

4 - O 0 ' 2 C) 

30 

4 - O 038 

4 - 0 

84 

59 

4 - l 01 

3 C 

4-0 9O 

August 

4 - 

O 036 

45 

4 - 0 O42 

28 

4 - 0 O38 

4 - 0 

37 

43 

4-0 22 

34 

4-0 30 

Srptomlxu 

— 

O 020 

53 

4-OOI3 

37 

— 0 00t) 

— 0 

18 

53 

4-0 29 

3 2 

— 0 01 

< >< toboi 

4 - 

O 003 

40 

— 0 027 

2 7 

— 0 ooq 

— 0 

2 3 

37 

— 0 24 

24 

-0 23 

November 

— 

OO47 

47 

— 0 025 

34 

-0033 

— 0 

o 3 

2 5 

— O 84 

30 

— O 56 

Derembei 

4 - 

O OOI 

3 ° 

4 - 0,020 

3 ° 

4-0011 

— 0 

80 

3 1 

- 1 33 

27 

l ““ I 05 


Nach Abzug des Fehlers der Rechnung erhält man demnach für den 
veränderlichen Tli eil des reinen Beobachtungsfehlers . 


Aim 1 its 


14 
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Monat 

Dg -Zt 

hoi Dm 

Beob 

vert Dm 

Beob 

1/2 (Ä 4 - 0 ) 

Januar 

- 0*037 

— o"5i 

68 

— o"4Ö 

65 

-~0"4Q 

Februar 

— 0020 

-029 

67 

— 0 46 

62 

-°37 

Marz 

-0054 

— 080 

75 

— 0 32 

68 

— 0 56 

Apnl 

4 -OOOQ 

4-013 

7 * 

4-0 22 

77 

4 - 0 17 

Mai 

4-0019 

4-0 27 

87 

4-0 16 

91 

4 - 0 22 

Juni 

4 -OOl 8 

4- 0 25 

Q2 

-t-b 57 

94 

4 - 0 36 

Juli 

4-0 042 

4-0 ÖO 

95 

-+-0 8j 

95 

4-0 71 

August 

+ 0031 

4-046 

73 

4 - O 24 

77 

4-O35 

Septembei 

— 0019 

-0 29 

90 

-0 03 

?5 

— 0 16 

Octobei 

— 0 017 

— O 25 

67 

— O 21 

bi 

-0 23 

Novembei 

— 0 028 

--039 

60 

-° 5 I 

55 

-O45 

December 

4 - 0 O29 

4-039 

60 

— 0 98 

58 

— O 20 


Für beide Beobachter und in beiden Durchmessern übereinstim- 
mend tritt eine jährliche Ungleichheit zu Tage, die der jährlichen 
Temperaturcurve so genau folgt, wie bei der nicht sehr grossen Zahl 
der Beobachtungen nur irgend erwartet werden kann Die Durchmesser 
sind im Sommer am grössten, wie m Greenwich, die Schwankung ist 
merklich stärker als dort, beinahe so stark, im Yerhältniss zur Am- 
plitude der Temperaturschwankung völlig so stark, wie in Neuchätel. 
Es handelt sich hier um die Ausdehnung von englischem Glas und 
Bronze, und wurde zu schliessen sein, dass diese Combmation einen 
eben so grossen Unterschied nach der einen Seite gibt-, wie Münchener 
Glas und Messing nach der anderen Seite Die Schwankung ist viel- 
leicht bei Keating stärker als bei Quirling; es könnte diess mit dem 
Ungeheuern Personalfehler jenes Beobachters in Zusammenhang stehen, 
indess ist der Unterschied nicht zu verbürgen, und ich lasse es bei 
vorstehenden nach der Zahl der Beobachtungen aus den beiderseitigen 
Bestimmungen genommenen Mitteln bewenden 

Die Bestimmungen der übrigen Oxforder Beobachter vermögen, 
wenigstens für diese erste Annäherung, welche weiter zu treiben mir 
überflüssig scheint, keinen nennenswertlien Beitrag zur Bestimmung 
der jährlichen Ungleichheit hinzuzufügen Ihre Zuziehung, würde das 
starke Auseinandergehen der beiden Durchmesser vermindern, welches 
nach obiger Tafel im December stattfindet, und zu seinem grössten 
Theil gewiss zufällig ist, vielleicht daneben eine Andeutung der bei 
Greenwich besprochenen Beeinflussung der verticalen Durchmesser in 
grossen Zenithdistanzen enthalt. 


Es liegen also 19 umfangreiche Beobachtungsreihen vor, 12 mit 
mehr als 21000 Beobachtungen für den horizontalen und 7 mit nahe 
halb so viel Beobachtungen für den verticalen Durchmesser, welche 
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ui Bezug auf eine jährliche Ungleichheit untersucht sind Diese Beob- 
achtungsreihen rühren von 7 verschiedenen Sternwarten her und sind 
mit 1 2 verschiedenen Instrumenten angestellt 1 Von diesen Reihen 
stimmen 16 mit zusammen 26000 Beobachtungen dann überein, den 
Sonnendurchmesser entweder wahrend des ganzen Jahres gleich, oder 
mit einer jährlichen Ungleichheit von solcher Form und Grosse be- 
haftet zu geben, dass dieselbe ersichtlich durch den Einfluss der 
Temperaturanderungen auf das Instrument erzeugt ist. 

Die Durchmesser werden am kleinsten zu den Zeiten der grössten 
Bildschärfe beobachtet, also bei derjenigen Temperatur , bei welcher 
die Faden sich genau in der Focalebene befinden, und sie werden 
desto grosser, je mehr sich die Faden, auf welche das Ocular ein- 
gestellt bleibt, 111 Folge der ungleichen Ausdehnung von Brennweite 
und Rohr nach der einen oder der anderen Seite aus dieser Ebene 
entfernen Daraus entsteht je nach der Lage der Temperatur der 
grössten Bildschärfe in der Jahrescurve der maassgebenden Tempera- 
turen eine jährliche Periode im Durchmesser mit einfachem oder dop- 
peltem Maximum und Minimum Zu dieser dem Instrument eigen- 
thümlichen Periode treten diejenigen Storungen der Scharfe und der 
Helligkeit, der Sonnenbilder hinzu, welche atmosphaerischen Ursprungs 
sind und gleichfalls eine jährliche Periode enthalten , deren Einfluss 
aber in der Gesammtperiode im allgemeinen gegen die Tcmperatur- 
gliedcr sehr zurückbleibt und nur unter besonderen Verhältnissen oder 
111 einem beschrankten Tlieil des Jahres, m welchem die Beobachtungen 
auf sehr grosse Zenithdistanzen fallen, merklicher wird 

Nur 3 Reihen zeigen Schwankungen im Laufe des Jahres . welche 
auf diese Weise nicht sofort vollständig erklärt werden. Die nähere Unter- 
suchung der weitaus an Beobachtungen reichsten und gewichtigsten dieser 
Reihen, derjenigen von Madras, hat die Ursachen ihres abweichenden 
Verhaltens deutlich zu erkennen gegeben und dasselbe gänzlich den 
ausführenden Beobachtern zur Last geschrieben, der vorher anschei- 
nend von dieser Beobachtungsreihe gegen die Annahme der Kugel- 
gestalt der Sonne und der Unvcränderhclikeit ihres Durchmessers 
erhobene Widerspruch ist damit vollständig beseitigt Die schliesslich 
noch übrigen beiden Lindenau-Maskelyne'sclien Reihen bleiben mit. 
ihren 2000 Beobachtungen in diesem Widerspruch also ganz allein. 
Dass derselbe unberechtigt, und seine Losung ausschliesslich in den 
Beobachtungen selbst, oder ihrer Berechnung zu suchen ist, kann 
nicht mehr bezweifelt werden. 

1 Die im Vorhergehenden noch erwähnten, nur für einen kurzen Zeitraum unter- 
suchten Reihen von den alteren Washingtons Instrumenten sind nicht mitgezahlt 
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In dem ersten Abschnitt dieser Untersuchungen ist nachgewiesem 
dass die Meridianbeobachtungen aus dem Zeitraum 1851 — 1883 01 ° An- 
nahme irgend welcher langperiodischen Schwankungen oder langer an- 
dauernden unregelmässigen Veränderungen des Sonnendurchmessers von 
gros^rer Amplitude als z±=o"2 ausschliessen, und es durchaus unwahr- 
scheinlich machen, dass langer andauernde Abweichungen des mittlern 
Durchmessers der aequatorealen oder desjenigen der polaren Regionen 
von den für diese beiden Tlieile des Sonnenkorpers geltenden Mittel- 
werthen Vorkommen sollten, die auch nur o" 1 erreichten 

Hier ist mit der noch viel grosseren Schärfe, welche die voll- 
ständigere Elimination der persönlichen Gleichungen aus der Com- 
bmation von Beobachtungen desselben Jahres zu erreichen gestattet, 
und an einem Material, welches die Jahre 1750 — 1761 und sodann 
fast lückenlos den ganzen Zeitraum 17 99 -—-1883 umfasst, zunächst 
nachgewiesen, dass keine Änderungen des Sonnendurchmessers von 
jährlicher Periode Vorkommen, der mögliche Spielraum, den die vor- 
stehenden Untersuchungen für wirkliche Änderungen übrig lassen, 
wurde sich auf einzelne Hundertel der Bogensecunde — eben so viel 
geographische Meilen — beschranken. Dem Gange der Untersuchung 
zufolge sind Perioden von 3-, 4- oder 6 monatlicher Dauer hiermit 
ohne weiteres, und eine 2 monatliche Periode mit einer praktisch 
kaum erheblichen Einschränkung, ebenfalls ausgeschlossen, bez. ihre 
Amplituden auf ausserst enge Grenzen beschrankt Andererseits zeigt 
die Praecision und die Übereinstimmung auf einander folgender Jahre, 
mit welcher die den Beobachtungen anhaftenden jährlichen Perioden 
m den eingehender discutirten Reihen überall zum Vorschein kommen, 
wo der Zustand des angewandten Instruments einer Temperaturperiode 
unterworfen gewesen ist, dass auch keine wirklichen Änderungen mit 
irgend einer anderen zwischen r Monat und 1 Jahr liegenden Periode 
Vorkommen. — 

Abweichungen des Sonnenkörpers von der Kugelgestalt lassen 
sich 111 den Meridianbeobachtungen nicht erkennen, werden aber durch 
dieselben auch noch nicht in ganz enge Grenzen eingeschlossen. Zur 
Bestimmung einer etwaigen Abplattung kann die Vergleichung der 
Mi ttel werth e der horizontalen und verticalen Durchmesser, wie schon 
im I Abschnitt bemerkt, nicht dienen Emo Abplattung von l j Ußo an 
den Polen, oder ein Überschuss des aequatorealen Durchmessers uher 
die Polara, xe von i'\ wurde aber Abweichungen der Monatsmittel aus 
Meridianbeobachtungen vom Jahresmittel hervorbringen , welche an- 
genahert 

dt (o"o 1 sin 2 t + o"o9* cos 2 t) 

betragen wurden Das obere Zeichen gilt für den horizontalen, das 
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untere für den vcrticalen Durchmesser Die Beobachtungen geben 
die 6 monatliche Periode 

für den horizontalen Durchmesser 
Greenwich - 0^07 sm 2 t +o"oo cos 2 t 
Neuchatel +008 » -+-0.07 » 

Washington — 0 03 » +0 04 » 

Oxford — o 08 » Hh 0.28 » ' 

für den verticalen Durchmesser 
Greenwich — o"o2 sm 2 1 — 0^03 cos 2 i 
Washington —004 » - 0.10 » 

Oxford + 0.06 » -h 0.04 » 

oder wenn man Mittel bildet, indem man den Resultaten von Greenwich 
und Neuchatel das Gewicht 3, Washington Gewicht 2 und Oxford 
Gewicht 1 gibt 

Abw hov. Durchm. -= — o 7/ oi sin 2 1 -+-o"odcos 21 ! 

Abw. vert. Durchm. =—001 sm 2 1 — 0 04 cos 2 t 

wo die Bestätigung des Cosinusgliedes einer Polar- Abplattung auffällig 
genug ist. Kino solche tritt indess keineswegs deutlicher hervor, wie 
man im Falle ihres wirklichen Vorhandenseins erwarten sollte, wenn 
man die Differenzen der monatlichen Abweichungen beider Durch- 
messer für dieselben Beobachtungsreihen bildet, und aut diese Weise 
die Temperatxirstorungen , welche in den obigen Ausdrücken mit ent- 
halten sind, ganzlieh eliminirt; man hat dann 

A (n — h) Greenwich H-o"o5 sm 2t — o"o‘$ cos 2/ 
Washington —001 » —0.14 » 

Oxford -f- o . 1 4 » —024 » 

oder im Mittel statt des Ausdrucks — o"i <) sm (2 i -+- 85°), welchen die 
Abplattung von 7 1(>20 geben würde* 

A (n — h) = — o" 1 1 sin (2 t Hh 1 1 4 0 ). 

Die Annahme einer Abplattung von etwa 7 4000 würde mit der Ge- 
saprimthoit der Meridianbeobachtungen am besten stimmen. Die Un- 
sicherheit der Bestimmung der Axendiffcronz kommt aber dem ganzen 
rechmmgsmassig’en Betrage dieser Differenz selbst gleich 

Innerhalb engerer Grenzen wurde man vielleicht eine etwa vor- 
handene Elhpticitat der Parallele feststellen können, wenn man die 
vorliegenden Meridianbeobachtungen des horizontalen Durchmessers 
diesem Zweck entsprechend gruppirte 

Es ist aber vorzuziehen, zur genaueren Bestimmung der Gestalt 
der Sonne die ungleich feineren und gegenwärtig gleichfalls in sehr 
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grosser Zahl bereit liegenden Heliometer -Beobachtungen zu verwenden. 
Zugleich werden diese die schliesslich noch übrige Frage noch genauer 
zu beantworten haben, als es durch meine Untersuchung von 1873 und 
die Newcomb-Holden’sclie von 1874 bereits geschehen ist, ob Ände- 
rungen von irgend welcher kurzen Periode oder unregelmässige vor- 
übergehende Änderungen des Sonnendurchmessers Vorkommen. 


Ni 1 ausgegeben am 9 December 1886 
Ni. 11 ausgegeben am 16 Juni 1887 


Berlin, gedruckt m der Reiehsdruckerei 
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nicht anwesend, so beobachtete der Assistent am Passagen -Instrument 
den Durchgang des ersten Randes regelmässig bis zum Mittelfaden, stellte 
dann die Zenith distanz am Quadranten ein und beobachtete schliesslich 
den Durchgang des zweiten Randes am Passagen -Instrument vom Mittel- 
faden ab. Maskelyne behielt diess auf der Sternwarte Vorgefundene 
Verfahren bei, ohne dasselbe jedoch so strenge innezuhalten wie sein 
Vorgänger, indem er zuweilen mit dem Assistenten die Instrumente 
getauscht, öfter allem bei derselben Culmmation beide Coordmaten 
beobachtet zu haben scheint. 

Der Zweck der Beobachtungen der Sonne war die Bestimmung 
der beiden Coordinaten dieses Gestirns, und die getroffene Anordnung 
dafür die möglichst, zweckmassige. Für die Ermittelung des Sonnen- 
durchmessers aus den Beobachtungen aber bedingt sie den Nachtheil, 
dass Fehler m den angenommenen Fadenabständen mit. ansehnlichen 
Bruch theilen in die Bestimmung eingeh eil, und wenn man diess, wie 
es Lindenau zu thun beabsichtigt hat, durch Beschränkung auf die 
correspondirenden Antritte an denselben Faden vermeiden will, kann 
man nur einen unverhältmssmässig kleinen Theil des vorhandenen 
Materials verwerthen und verliert namentlich von den Beobachtungen 
der Assistenten so viel, dass die so höchst, wunschenswerthe Controle 
etwa erscheinender Schwankungen durch eine unabhängige Beob- 
achtungsreihe fast zur Unwirksamkeit verurtheilt wird 

Man muss jene, insbesondere die Bestimmungen der Durchgangs- 
zeit aus den Beobachtungen der Assistenten treffende, in Folge einer 
unzweckmassigen Anordnung des Fadennetzes in den ersten i 2 Jahren 
nach Einführung des beweglichen Oculars (1772 — 1784) jedoch durch- 
weg auch für die Maskelyne’ sehen Bestimmungen nicht gleichgültige 
Unsicherheit durch eine entsprechend genaue Ermittelung der Faden- 
abstände m genügend enge Grenzen einzuschliessen suchen, und vor 
allen Dingen, da Lmdenau’s auffälligstes und zumeist der Erklärung 
bedürftiges Resultat seine halbjährige Ungleichheit ist, eine ver- 
gleichende Bestimmung der Fadenabstände für die verschiedenen 
Jahreszeiten vornehmen 

Bei der Bearbeitung der Bradley’ sehen Beobachtungen an dem- 
selben Instrument habe ich zwar die Unveränderlichkeit der Faden- 
abstande im Verlauf des Jahres geprüft und — wenngleich bei diesem 
Anlass andere auffallende und mir nicht völlig erklärlich gewordene 
Erscheinungen hervortraten — keinen Anlass gefunden dieselbe zu 
bezweifeln; es bedarf aber einer besonderen Prüfung, ehe es erlaubt 
ist, diess für das Instrument mit seinem ursprünglichen, einfachen 
Objectiv gefundene Resultat — welches mir an anderer Stelle zu be- 
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gründen noch obliegt — auf den durch Austausch des Objectivs gegen 
ein achromatisches geänderten Zustand des Instruments zu übertragen. 
Und auch für die Periode 1765 — 1772, in welcher noch mit dem 
alten Objectiv gearbeitet ist, blieben die mittleren Intervalle neu zu 
bestimmen, weil bei den allem vorliegenden Maskelyne 'sehen Angaben 
für ihre Werthe 1 eine Prüfung der Genauigkeit nicht anders aus- 
führbar ist, und um so mehr nothwendig erscheint, als Maskelyne 
selbst darauf aufmerksam macht, dass m dieser Periode, wo sich ein 
zusammengesetztes, die Fäden zwischen seinen beiden Linsen ent- 
haltendes Oeular am Fernrohr befand, schon jede Berichtigung der 
( bllimationslmie die Gefahr einer Veränderung der Fadenabstande 
einschloss. 

Da sich 111 Maskelyne’s Beobachtungen Polarstern - Durchgänge, 
welche zur Bestimmung der Fadenabstände brauchbar wären, nur ganz 
vereinzelt finden , ist es nothwendig , diese Bestimmung hauptsächlich 
auf die häufig beobachteten Zeitsterne zu gründen, von welchen ich 
die vier nördlichsten, a Aurigae, o. Oy gm, a, Lyrae und a Bootis zu 
diesem Behuf ausgewählt habe Zu diesen sind die brauchbaren 
Polarstern -Durchgänge und gelegentlich einzelne Beobachtungen von 
anderen nördlichen Steinen, m der kurzen Periode 4 alle Beob- 
achtungen von Fundamentaisteimen hmzugezogen Um die durch die 
verschiedenen Sterne erlangten Resultate zu vereinigen, habe ich 
die Annahme gemacht, dass der Gesichtsfelder der Hälfte des Gehör- 
fehlers gleich gewesen sei, womit man folgende relativen Gewichte 
der aus Beobachtungen 111 verschiedenen Declinationen abgeleiteten 
A e< [uatorealabstände erhalt : 

& o° Gew 1 00 & 50° Gow 1 64 5 8o° Gew 2 83 

20 I öS 60 2 00 8s 295 

40 I 38 70 2 43 88 IO' 2 99 

Hiernach habe ich die Gewichte für eine Bestimmung aus ctBootis 1.1, 
oc Lyrae 1.3, ctCygm und otAungae 1 5, Polaris 3 0 angenommen und 
für die übrigen zwischen 8o° und 75 0 gelegenen Sterne gleichfalls 
auf das nächste Zehntel interpolirt Die beiden Perioden der Beob- 
achtungen mit dem alten und mit dem neuen Objectiv hier zu 
unterscheiden, wie es der Strenge nach hatte geschehen müssen, 
wenn die Gewichtsschätzung überhaupt mehr als eine ganz beiläufige 
sein sollte, erschien um so mehr überflüssig, als kurz auf die Ver- 


1 Obs Vol I. Pref p IV. 
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Stärkung der Sehkraft auch eine wenngleich nicht ganz im V erhältniss 
stehende Verfeinerung der Secundeneintheilung hei den Durchgangs- 
beobachtungen gefolgt ist. 

Vor 1772 Aug. 1 war das Ocular des Passagen -Instruments un- 
beweglich, wie zu Bradley’s Zeit, und erhielt erst an diesem Tage 
die seitdem allgemein gebräuchliche Verschiebbarkeit senkrecht zur 
optischen Axe, so dass alle Antritte in der Mitte seines Feldes beob- 
achtet werden konnten.. Maskelyne klagt, dass vorher die Objecte 
an den beiden äusseren Fäden merklich weniger deutlich erschienen 
seien, und hat deshalb vorgezogen in der ganzen vorangehenden 
Periode nur von den Antritten an die drei mittleren Fäden Gebrauch 
zu machen, obwohl die Antritte an die äussersten Fäden regelmässig 
ebenfalls beobachtet sind. Ich habe bei der Bearbeitung der Bradley- 
schen Beobachtungen eine schädliche Wirkung der grösseren Un- 
deutlichkeit an den äusseren Fäden nicht bemerkt, und wurde bei 
der Bestimmung der Meridiandurchgänge selbst auch bei Maskelyne 
vorziehen dieselben mitzunehmen; gerade im vorliegenden Fall aber 
verlangt seine Bemerkung Berücksichtigung , da der berührte Umstand 
nicht allein einen constanten Fehler in der beobachteten Durchgangs- 
dauer, sondern m Folge der Anordnung der Beobachtungen auch eine 
unter Umständen einigermaassen regelmässige scheinbare Änderung 
im Lauf des Jahres hervorbringen konnte. Ich beschloss deshalb 
mich 1765 — Juli 1772 bei der Ableitung der Durchgangsdauern für 
die Sonne auf die drei mittleren Faden zu beschränken, und habe die 
Bestimmung der Fadenabstande für diese Periode gleichfalls nur für 
diese Gruppe vorgenommen. 

Die folgende Tafel enthalt die Resultate aller für jeden einzelnen 
Monat ausgeführten Bestimmungen. 
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12ö Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe vom BL October. [900] 

Die Gründe für die Emtheilung in Perioden sind aus den in der 
Tafel enthaltenen Vermerken ersichtlich; 1 765 Juni 4 und 1 768 Mai 1 1 
haben in der That Lösungen der Ocularrohre die von Maskelyne be- 
fürchteten V eränderungen hervorgebracht , während die sonst im alten 
Zustande des Instruments vorgenommenen Berichtigungen der. Colli- 
mation, die das Journal noch 1765 Mai 17, Juli 13, 25, 1766 Febr. 5, 
1768 Nov. 4 (Berichtigung eines Aug. 24 entstandenen Fehlers) und 
1772 Juni 3 erwähnt, ohne nachweisbaren Einfluss geblieben sind 

Um besser übersehen zu können, ob die mehrfach sehr langen 
Perioden nicht noch weiterer Theilungen bedurften, wurde zunächst 
aus der vorstehenden Tafel die folgende gebildet, welche so weit als 
möglich Jahresmittel enthält 


Tafel B. 

Abstände vom Mittelfaden: Jahresmittel. 
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Es erscheint hiernach nothwendig, von der langen Periode 6 die in 
die Jahre 1772 und 1784 fallenden Stücke abzutrennen, und wünschens- 
wertli, m der Periode 7 nochmals Abtheilungen zwischen 1784 und 
1785, und zwischen 1786 und 1787 vorzunehmen. Sonst sind Ände- 
rungen im Netz zu anderen Zeiten als den im Journal angezeigten 
nicht nachzuweisen , und es wurden daher schliesslich folgende Normal- 
wertlie gebildet: 


3* 





Sitzung der physikalisch - mathematisclien Classe vom 31 . October [ 902 ] 

Tafel C. 


Abstände vom Mittelfaden: Normalwerthe . 1 
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1 Für die in der Airy’schen Reduction und nach ihrem Vorgänge m den neueren 
grossen Arbeiten Ober Maskelyne’s Beobachtungen angewandten Fadenahstande gehen 
die Werthe dieser Tafel folgende Correctionen 
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Für die Perioden X — XIV sind m dei Greenwicher Bearbeitung die Maske- 
lvne\sehen Angaben (Obs I Pref p. I\ T ) heibehalten Dieselben erweisen sieh liier, da 
sie sieh nur ins auf den Anlang der nachher stärkere Fehler zeigenden Periode XIV 
eist recken , durchweg als zuverlässig, wie auch angenommen werden durfte, da Mas- 
Uelyn« eine grosse* Zahl von Beobachtungen benutzt zu haben erklärt Es werden daher 
auch die hier nicht geprüften Angaben von Maskelyne für F i und 5 unbedenklich in 
allen Untersuchungen benutzt werden dürfen 

Für die übrigen Perioden bis 1810, XV — XIX, sind die Grundlagen der Green- 
wicher Annahmen nicht nachweisbar, was aber zur Begründung für die dann folgenden 
Perioden XX- XXIII beigebracht wird, musste 111 noch wesentlich hoherm Grade 
gegen die Greenwicher Fortsetzung der Maskelyne’schen Tafel misstrauisch machen, 
als sieh hier erst nachträglich im allgemeinen als gerechtfertigt erweist 

Um einem Missverständnis vorzubeugen , will ich nicht unterlassen ausdrücklich 
anzuerkennen, dass die lui Airy’s Reduction abgeleiteten und weiter von Leverner 
und Neweomb ohne Prüfung benutzten Fadenahstande für die Zwecke, welche von 
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Mit den Normalwerthen der Tafel C sind nun die einzelnen Mo- 
natsmittel verglichen Die Abweichungen derselben von den Normal- 
werthen für die Periode, zu welcher sie gehören, sind in Tafel A 
bereits aufgeführt, sowie auch die Summen für das Doppelintervall 
F. 4 — 2 und die ganze Ausdehnung des Netzes F. 5 — 1 . Aus diesen 
Monatsabweichungen sind die folgenden Mittel gebildet: 


Tafel D. 

Mittlere Abweichungen der Intervalle vom Jahresmittel in 
den einzelnen Monaten des Jahres. 
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310 

35 2 
41 1 

37 i 

3 r 3 

33 i 

297 


334 

344 

298 


2 37 

2 93 

363 

403 

474 

416 

348 

373 

341 


allen diesen Bearbeitern verfolgt wurden und welche eine Bestimmung von Sonnen- 
diirehmessem nicht emsehlossen , vollkommen genügend waren Nur im vorhegenden 
Fall lag die Sache anders und waren vollständig gesichelte Nachweise über die 
Fadenabstande durchweg und unbedingt erfm derlich Allerdings wirft sich der Haupt- 
ellect, der Fehlet m den Annahmen fm dieselben auf die persönlichen Gleichungen 
im Sonnendurchmesser und wird mit, deren Elimination aus der Untersuchung unschäd- 
lich, die Verhältnisse können sich aber ganz anders gestalten, sowie diese Elimination 
sich mit, einer jährlichen Ungleichheit, verwickelt, und führe ich beispielsweise den 
allerdings extremen Fall an, dass in der zweiten Halite des Jahres 1784 die Assistenten- 
beobaoht, ungen 1111t den Greenwicher Fadenabstanden reducirt den feonnendurchmessei 
3" — 4” kleiner gehen wurden als in der ersten Hälfte. 
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Die hier angesetzten Gewichte entsprechen rechnungsmässig den 
Zahlen der Tafel A, sind aber m Wirklichkeit mit einem nicht viel 
unter 2 bleibenden Factor zu multipliciren , um mit denselben ver- 
gleichbar zu werden, weil die Bestimmungen der liier jedesmal 
combinirten beiden Einzelintervalle natürlich zum grössten Thcile nicht 
von einander unabhängig sind. Der liier zur Gewichtseinheit gehörige 
m. F ist daher nicht erheblich grosser als der m. F. eines Faden- 
antritts für einen Aequatorealstern. Setzt man den m F eines 
solchen = =*= o s i 5 , so ergeben sich für die letzte, die ganze Periode 
der Beobachtungen mit dem neuen Objectiv vereinigende, Reihe der 
Monatsmittel m. F. von =±= o s oo8 bis ±0*012 für das Intervall 5—1, 
und von ± o s oo7 bis =t o s oio für das Intervall 4 — 2 Der durch- 
schnittliche Betrag der Monatsabweichungen ist aber m der ersten 
Reihe =*=o s oo9 (ohne den allein auffälliger, aber gewiss auch nur zu- 
fällig abweichenden Juniwerth dt 0*0075), in der zweiten ±o s oo6, und 
es wurde daher nicht der geringste Anlass vorhanden sein m diesen 
Monatsabweichungen etwas anderes zu suchen als die Residua der 
zufälligen Antrittsfehler, wenn nicht etwa die angedeutete bessere 
IJ eb ereins timmung für das kleinere Intervall dahin zu interpretiren 
sein sollte, dass kleine den Intervallen proportionale Änderungen vor- 
gekommen waren. Die hier gefundenen Zahlen wurden eine solche 
Annahme nicht noth wendig, für sich allem kaum wahrscheinlich 
machen; da aber eine vollkommene Unveranderlichkeit der Lage des 
Netzes gegen die Focalebene innerhalb einer jeden der grossentheils 
sehr langen hier gebildeten Perioden 111 der That nur einen sehr un- 
wahrscheinlichen Zufall darstellen wurde, so ist es wohl richtiger, 
auf den angedeuteten Genauigkeitsunterschied Rücksicht zu nehmen, 
wenn man durch Vereinigung der beiden Reihen die nach den Beob- 
achtungen wahrscheinlichsten Betrage der den Intervallen proportio- 
nalen Änderungen mit der Jahreszeit bestimmen will. Es genügt 
hierfür die Werthe der ersten Reihe mit doppeltem Gewicht mit den 
verdoppelten Beträgen aus der zweiten zum Mittel zu verbinden; es 
ergibt sich dann die 


Monats ab weichung vom Jahr 

Januar — 0*007 
Februar +0005 
Marz —0012 
April — 0 006 
Mai •+■ 0 007 
- Juni — 0 023 


nnt-tel für ein Intervall von 140* 

Juli -4- o s oo 6 

August -+- o 001 
Septembei -4-0009 
October -4-0.013 
November -4- o 005 
December — o 007 


Hiernach ist eine etwaige jährliche Periode m den Intervallen, 
die noth wendig der Temperaturcurve folgen müsste, unmerklich 
klein, nnd die für einzelne Monate im Mittel erscheinenden Ab- 
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^veichungen sind, soweit sie wirklich um geringfügige Quantitäten 
"Aiber die Reste der zufälligen Antrittsfehler hinausgehen sollten, auch 
XlT11 ' zufällige, durch die unregelmässigen Verschiebungen des Faden- 
xietzes h erv orgebrachte Residua. Von dem etwaigen Betrage solcher 
-liesidua geht in die Ableitung des Sonnendurchmessers durch schmtt- 
licb nicht mehr als >/ 4 über; es erweist sich also als vollkommen 
zulässig und für eine erschöpfende Behandlung der Sonnenbeob- 
JAcbtungen 1772 — 1810 ausreichend, das ganze Jahr hindurch mit 
konstanten Intervallwerth en zu rechnen, indem der äusserste Betrag 
<les Fehlers, der dadurch m der Amplitude einer etwa aus der Rech- 
nung hervorgehenden jährlichen Ungleichheit möglicherweise erzeugt 
w erden kann , innerhalb o"i eingeschlossen bleibt, der wahrscheinliche 
lAetrag aber geradezu als ganz unmerklieh angesehen werden kann. 


Für die Beobachtungen mit dem alten Objectiv 1765 (von Juni ab) 
bis 1772 werden die Monatsmittel der Abweichungen von den Normal- 


werthen für das Intervall 4 — 2- 

Januar — o s 02i G 22 
Febmar —0003 » 25 

Marz — oiiT) «25 

Apul —0019 » 2O 

Mai ~oo 11 » 53 

Juni -4-0032 »ioü 


Juli — o s oio G 134 

August -4-0034 » 01 

Octobor +0013 I ^9 (Tafel W) 

November —0007 » io! 

Decomber -4- o 039 » 50 


Bei der für die meisten Monate nur verhältnissmässig geringen 
Y^ixhl von Beobachtungen haben die ohnehin m dieser Reihe grösseren 
zufälligen Fehler jeder Art grossem Einfluss behalten können, und 
1 »leibt namentlich für Marz eine sehr starke, gleichwohl aber nach Taf. A 
4 ersichtlich nur zufällige Abweichung. Ohne diese ist der Durchsclimtts- 
■werth der Monatsmittel o s o 1 9 ; diesen Betrag erreicht aber schon der 
durchschnittliche Werth desjenigen m F., welcher den einzelnen Mitteln 
jillein wegen der zufälligen Antrittsfehler anhaftet, und die erreclineten 
Werthe der monatlichen Abweichungen dürfen daher auch für diese 
Abtlieilung der Beobachtungen völlig vernachlässigt werden. Wie die 
ßex-echnung der Sonnen durclimcsscr hier ausgeführt ist, gehen in 
dieselbe etwaige systematische Fehler dos Intervalls 4 — 2 wiederum 
nur mit dem durchschnittlichen Coefficienten >/ 4 ein, und für den 
4Üixen Haupttheil der hier anzustellenden Untersuchungen werden diese 
.Reste noch dazu durch die Elimination der persönlichen Gleichungen 
weiter unschädlich gemacht. 


Mit den in Taf. C angegebenen Fadenabständen sind nun dieSonnen- 
>»eobachtungen an allen Tagen in dem Zeitraum 1765 Mai 7 — 1810 
I>ec. 30, an welchen beide Ränder beobachtet sind, reducirt, und 
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die daraus folgenden Cuhmnationsdauern mit den Tab. Reg verglichen. 
Die Differenzen n = Gr. — T. Reg. wurden dann für jeden Beobachter 
in Monatsgruppen zusammengefasst Dabei habe ich für die Beobach- 
tungen mit dem alten Objectiv in der Annahme, dass die zufälligen 
Fehler der Antritte für das schwache Instrument die übrigen zufälligen 
Fehler weit übertroffen haben, die Gewichte der einzelnen n einfach 
den Fadenzahlen entsprechend ansetzen lassen, wobei das Gewicht 
eines mellt mit einem Vermerk der Unsicherheit behafteten Antritts 
' =i gesetzt wurde; die a,ls in geringem Grade unsicher (durch :) be- 
zeichnten Antritte wurden m der Regel mit Gew. l j 2 mitgenommen. 
Für die Beobachtungen mit dem neuen Objectiv und u. a ansehnlich 
verstärkter Vergrosserung schien es ‘dagegen noth wendig, auf die für 
jede e inz elne Culmination constanten Fehler Rücksicht zu nehmen. 
Setzt man den wahrend jeder einzelnen Culmination constanten Fehler 
bei einer Bestimmung der Durch gangsdauer gleich der Hälfte des zu- 
fälligen Beobaclitungsfehlers eines Fadenantritts , und das Gewicht — i 
für eine Bestimmung aus Beobachtungen beider Ränder an 4 Fäden, 
so ergibt sich folgende Gewichtstabelle: 


Faden 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

1 2 

1 1 

1 0 

08 

05 

4 

KI 

1 0 

09 

0 7 

0 5 

3 

I 0 

09 

09 

07 

0 5 

2 

0 8 

07 

0 7 

0 6 

0.4 

1 

05 

05 

05 

04 

03 


Ich habe mit Abrundung dieser Zahlen angesetzt. 

p = 1 für alle Bestimmungen, bei denen beide Ränder an 
mindestens 3 Fäden beobachtet sind, 
p — 0 7, wenn ein oder beide Ränder nur an 2 Fäden, und 
p = 0.4, wenn ein oder beide Ränder nur an 1 Faden be- 
obachtet sind. 

Die zufälligen Felder der Fadeimntritte sind ziemlich gross, und 
es bleibt bei manchen Beobachtungen zweifelhaft, namentlich für die 
erste Periode (1765 — 1772), in welcher jedesmal höchstens 3 Wertlie 
unter einander zu vergleichen waren , ob einer oder der andere 1 8 zu 
corrigiren sei oder nicht. In vielen Fällen sind Correcturen von 1“ 
für einzelne Antritte aber höchst wahrscheinlich oder ganz sicher. 
Ziemlich häufig sind solche Correcturen schon bei dem Druck der 
Beobachtungen — augenscheinlich auf Grund einer vor dem Druck 
ausgeführten Reduction — angezeigt, und ich habe 111 der Regel 
diese Anzeigen befolgt. Zuweilen erschienen dieselben mdess als un- 
begründet und wurden nicht berücksichtigt. Im Interesse weiterer 
Verwerthung der Maskelyne’schen Beobachtungen gebe ich in der 
folgenden Zusammenstellung diejenigen an, bei welchen ich Correcturen 
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für einzelne Antritte — m den mit ** bezeichneten Fällen gemeinschaft- 
liche Correcturen für sammtliche Antritte eines Randes — angebracht 
habe, die nn Druck noch nicht angezeigt sind, oder wo ich — an den 
mit * bezeichneten Tagen — umgekehrt Correcturen des Drucks unbe- 
rücksichtigt gelassen, oder auch durch andere ersetzt habe: 

1767 Sept 27, 1769 Jan 19, Marz 28, 1771 Juli 17*, 1772 Apnl 5, Juni 14, 1773 
Jan 29, Maiz 6, 13, Api 10, 17, 2 6, Mai 31, Juli 21*, 1774 Jan 19, 30, Febr 5, 
Mai z 30, Juni 2, Juli 12, 1775 Mai 14, Juni 5, 25, Aug 2, 1776 Api 23, Juni 19, 26, 
Juli 8, Nov 8, 1777 Jan 31, Api 1, 28, Mai 12, Juli 30, 1778 Fehl 19, Apr 26, 
Sept 2i, Dec 6, 15, 1779 Jan 3*, 14, Maiz 10, Dec 22, 1780 Febr 4, Aug 10, 16, 
1781 Apr 14, Oct 23, 1782 Jan 28, Juni 10, 1784 Jan 5, Mai 24*, Aug 1, Sept 8, 
1785 Febr 8, Api 15, i786Apr 29, Mail, Juni 2, Sept 11, Dec 10*, 1787 Juli 2*, 5, 
1788 Marz 4, Oct 15, 1789 Sept 17, 1790 Jan 19*, Mai 14*, 16, Aug 24, 1793 
Nov 6*, 1794 Api 14, 28*, Juli 2, Aug 22*, Dec 6**, 31, 1795 Marz 28**, 31*, 
Mai 5, 18, 23, Oct 22*, Nov 4, 1796 Maiz 16, 1797 Fcbi 22*, Juli 31, Oct 15, 
1798 Fehl 21, Api 5, Juni 24, Sept 20, Oct 4*, 1799 Juni 25, Aug 5, Dec 31% 
1800 Jan 14, Fein 7, 19, Maiz 30*, Jum 12, 1801 Mai 8, 25**, Dec 21*, 1802 Mai 7, 
Juni 11*, Juli 20, Sept 30, 1803 Febr 12, Aug 25, Oct 9, 1804 Febr 13, Maiz 22, 
Sept 23, 1805 April 9**, 1806 Jum 15*, 29, Aug 21*, Sept 1*, 14, Oct 12, Nov 16, 
Der is, 1807 Jan 4, 10, Juni 17, Juli 8*, Oct. 20, 1808 Sept 25*, Dec 16, 1809 
Maiz 10, Jum 26, Aug 11, 1810 Apr 29, Aug 21, 25 

Beobachtungen, bei denen einzelne Antritte gänzlich ah weichen 
und, weil sich keine wahrscheinliche Correctur darbietet, nur ausge- 
schlossen werden können, sind in dieser Zusammenstellung nicht mit 
enthalten Eine Anzahl ohne weiteres ersichtlicher Versehen, deren 
Correctur handgreiflich ist, z B. Fehler von io 8 oder 2o s und die 
nicht ganz seltenen Druckfehler von der Art: 39*6 statt 39” 6% sind 
gleichfalls nicht aufgefulirt, ohne dass indess die Grenze strenge ge- 
zogen wäre. 

Ganz ausgeschlossen wurden, wegen grösserer bei der Reduction 
der Antritte verbleibender Zweifel oder wegen nachträglich bemerkter 
libermässig grosser — meist übrigens durch die den betr Beobachtungen 
heigefugten Bemerkungen erklärlicher — Abweichungen der Resultate, 
folgende Beobachtungen • 

1765 Jum 7, Juli 27, Aug 16, 1766 Marz 12, 17, 1767 Marz 12, 1768 Dec 8, 
170t) Juli 15, 1772 Marz 19, 1774 Api 20, Juli 22, Aug 20, 1775 Apr 20, Juni 2, 
1776 Marz 21, 1782 Febr 17, Mai 13, 1789 Juli 8, 1793 Nov 29, 1794 Juni 27, Aug 6, 
1795 Sept 1, 1797 Mai I, 25, 1801 Dec 7, 1810 Aug. 27 

Das Beobachtungsjournal enthält oft Angaben über den Luft- 
zustand oder die Bildbeschaftenheit , iiuless kaum häufig genug, um 
die Abhängigkeit der beobachteten Durchmesser von diesen Umständen 
für diese Beobachtungsreihe zu untersuchen. Bei der grossen Mehr- 
zahl der Beobachtungen finden sich keine solchen Angaben, und ich 
habe es deshalb unterlassen auf dieselben weiter Rücksicht zu nehmen, 
als es durch Ausschluss einzelner unter besonders ungünstigen Um- 
ständen ausgeführtcr und zugleich stark abweichender Beobachtungen 
geschehen ist. Bei der grossen Zahl der auf jedes Jahr entfallenden 
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Beobachtungen kann die Vergleichbarkeit der verschiedenen Jahres- 
mittel durch diese Unterlassung nicht irgendwie merklich beein- 
trächtigt sem. 

Die Beobachtungen sind, wie Eingangs erwähnt, bald von Mas- 
kelyne, bald von dem jeweiligen Assistenten angestellt Für die 
ersten Jahre, 1765 — 1769, sind die von dem Assistenten gemachten 
Beobachtungen in dem gedruckten Journal mit dessen Namen be- 
zeichnet, spater ist diess, mit Ausnahme einer kurzen Periode, Aug. 
1795 — Jan 1796, nicht geschehen Ich war im Stande, diesem 
Mangel, welcher die Verwendbarkeit der Beobachtungsreihe für Unter- 
suchungen über den Sonnendurchmesser thatsächlich einfach ausschloss, 
abzuhelfen, indem ich mir bei anderer Gelegenheit nach dem hand- 
schriftlichen im Archiv der Greenwicher Sternwarte aufbewahrten 
Journal für die ganze Reihe 1770 — 1810 einen Nachweis über die 
Beobachter angefertigt habe Ich gebe liier die folgende Liste der 
Maskelyne’ sehen Assistenten, da die Geschichte der Astronomie ein 
Interesse daran hat die Namen Derjenigen zu verzeichnen, welchen 
ein grosser Theil der bislang vollständig unter Maskelyne'schem 
Namen gehenden Beobachtungsreihe verdankt wird: 

Joseph Dymond Mai 1765 — Aug. 1766 

William Bayley Fehl- 1767 — Apr. 1769, Aug. 1769 — Marz 1771 

Malachy Hilchms 1769 Apr. — Aug 

Rüben Burrovo Apr. 1771 — Sept. 1773 

John Hellins Nov. 1773 — März 1776 

George Gilpin Apr 1776 — Juli 1781 

Joseph Lmley Aug. 1781 — Sept. 1786 

Malachy Hitchins 1787 Marz — Juni 

Joh/n Bnnkley 1 787 Juli — Nov., 1788 Jan. — März 

John Bumstead 1787 Nov. — Dec. 

William Garrar d April 1788 — Juni 1789 
John Crosley Aug 1789 — März 1792 
Benedict Chapman April 179 2 — Juni 1793* 

Joseph Garnett Aug 1793 — Mai 1794 
Daniel Kinnebrook Juni 1794 — Jan. 1796 
Thomas Evans Marz 17 96 — Juni 1798 
William Garrar d 1798 Juli 

John Crosley 1 798 Juli — Sept 

Francis Nisbet Nov. 1798 — März 1799 
Thomas Fwmmger März 1799 — Juni 1807 
Thomas Taylor von Juli 1807 ab 

* 1792 Nov 14 und 1793 April 29 — Mai 3 sind die Beobachtungen von John Crosley 
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Die vorstehende Tafel E gibt für jeden Beobachter die monat- 
lichen Summen , und die lediglich aus der Addition derselben hervor- 
gehenden jährlichen Summen der mit den zugehörigen Gewichten multi- 
plicirten Unterschiede Gr. — T. Reg. nebst den Gewichtssummen und der 
Zahl der benutzten Beobachtungen , in der letzten Columne die unmittel- 
baren Jahresmittel selbst,, oder die Mittel aller Beobachtungen für die- 
jenigen Assistenten, welche nur kurze Zeit, m Dienst gewesen sind 


Um aus den Beobachtungen mit dem alten Objectiv die etwaigen 
constanten Abweichungen der einzelnen Monate zu bestimmen, habe 
ieh m den verschiedenen Jahren folgende Werthe als erste Näherung 
der Jahresmittel Gr. — T. Reg. abgezogen : 

Mask. 1765 0*31 
1766 0.22 
17(17 — 1772 o s o86‘ 

J.D. 0*322 

W.B. 0.619, ohne die ersten 4 Monate 
R. B. 0.310 

Die Bestimmungen von M. FI. fallen hier aus; lur W.B. habe ich die ersten 
vier Monate fortgelassen , weil zwischen Mai und Juni 1767 ein grosser 
Sprung ist. Überhaupt sind die Bestimmungen dieses Assistenten, ver- 
inuthlich eben wegen starker Schwankungen in der Auffassung des 
Durchmessers oder der Beobachtungsart, von wesentlich geringerm 
Werth Es ist, nämlich die durchschnittliche Abweichung einer Be- 
stimmung von den verglichenen Mittolwcrthen (ohne Rücksicht auf 
(Jewichtsunterschiede berechnet) . 


(üt Maskulyne 
17O5 0*157;} 


i7<>() 0 15b 


01 49 


d ( r 1 2(*> 


767 O.I 41 ( 

768 0,137’ 

1 7Ö9 0 150) 

*77° °*33f 0 . I4a d ( 5 iao 

1771 Ol ist * J 

1772 o 148’ 


für cho Assistenten 
J D 1765-6 0*140 d G 096 

d ’ Gl °3 

0 217) 

0 203> O s 2II d G 0 98 


WB 


1767 

1 768 

1769 

1770 

1771 

R B . 1771 -2 0*165 d. (r. 109 


wonach zwischen den Beobachtungen von Maskelyne, J.D. und R. B. 
kein Gewichtsunterschied zu machen, dagegen lur W.B. 1767 — 68 


etwa 0.4, 1769 — 71 etwa 0.6 als relatives Gewicht anzunehmen ist. 

Die in den gleichnamigen Monaten dieser Periode verbleibenden 
Rest, summen , mit den — für W B dem vorstehenden gemäss ver- 
ringerten — Gewichten und Beobachtungszahlen, und die daraus 
folgenden Mittel werthe der Abweichungen der einzelnen Monate des 
Jahres, sind in folgender Tafel enthalten. 


1 Statt 0 * 089 , wie (he Werthe der Tafel mit ihren hei gesetzten Gewichten ver- 
einigt, geben wurden; o’o 86 wai das Mittel vor Verbesserung einiger Beobachtungen. 


4* 
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Tafel F. 

Abweichungen der einzelnen Monate. Altes Objectiv. 


Summen 


Beob 

Januar 

Februar 

Marz 

Apnl 

Ma.sk 

4 - 2*76 

396 

29 

4 - 2 & 24 

39 6- 

3 2 

— 2 S 2I 

57 2 

45 

4- 1*82 

70 1 

58 

J D 

4-0 36 

1 0 

1 

0 00 

I 0 

1 

-051 

30 

3 

-145 

6 4 

7 

W B 

4-0 41 

73 

14 

4-0 52 

69 

*3 

4-0 43 

90 

IÖ 

-043 

6 0 

12 

R B 

— 046 

34 

3 

4-068 

5 b- 

6 

4-0 44 

6 0 

5 

-0 13 

38 

4 

Ass 

4-031 

11 7 

18 

4 - I 20 

13 5 * 

20 

4-0 36 

18 0 

24 

— 2 01 

16 2 

2 3 


Mai 


Jum 


Juli 


August 


Mask 

4- i s go 

90 8 

71 

-t- 1*66 

82 9 

64 

- i 5 58 

97 9 

76 

-~ 2S 33 

93 3 

73 

J D 

4-059 

39 

4 

-044 

45 

5 

4-053 

7 i 

7 

4-003 

6 0 

6 

W B 

4-044 

2 9 

7 

4-040 

10 5 

21 

— 0 27 

48 

10 

4-001 

74 

t 4 

R B 

4-006 

13 3 

12 

— 0 04 

20 3 

l 9 

4 - 0 4 ^ 

39 

4 

-0 17 

5 b 

5 

Ass 

4 ~ I 09 

20 1 

23 

— 008 

35 3 

45 

4- 0 68 

*59 

21 

-0 13 

19 0 

2 5 


September 


Octobei 


November 


Decembei 


Mask 

1 

0 

94 9 

74 

— 2 s 86 

81 1. 

67 

-eo'36 

61 7* 

48 

4-0*92 

448* 

34 

J D 

4-068 

49 

5 




4-013 

4 0 

4 

4-008 

1 4 

2 

WB 

4-0 20 

86 

16 

— 0 18 

86 

18 

-1 58 

11 7 

22 

— 0 16 

13 6 

27 

R B 

4-044 

46 

4 

— 0 89 

48 

4 

— 0 21 

8 2 

7 

— 0 21 

79 

7 „ 

Ass 

4- 1 32 

18 1 

2 5 

— 1 07 

134 

22 

— 1 66 

2 3 9 

33 

— 0 29 

22 9 

3 6 


Mi ttelwei the 


Monat 

Mask 

Ass 

zusammen 

Curve 

Januar 

4 - O s Ö 70 

4- 0*027 

4- o s o 60 

G 

5 1 3 

47 B 

4 - 0*039 

Februar 

4-0 056 

4- 0 089 

4- 0 065 

•» 

53 2 

52 . 

4-0040 

Marz 

-OO39 

4- 0.050 

— 0 025 

» 

75 2 * 

o 9 * 

4-0030 

April 

4-0 026 

— 0 124 

— 0 002 

>• 

863 

81 » 

4-0014 

Mai 

4-0 021 

4- 0 054 

4- 0 027 


I IO Q 

94 * 

4-0003 

Juni 

4-0 020 

— 0 002 

4- 0 013 


l l8 2 

IOQ » 

— 0006 

Juli 

— O Ol6 

4- 0 043 

— 0 008 


h 3 8 

97 » 

— 0014 

August 

— O 02S 

— 0 007 

— 0 022 


H23 

98 » 

— 0019 

September 

— 0 008 

4- 0 073 

4- 0 005 

» 

1 *3 0 

99 ■ 

— 0026 

Octobei 

-OO35 

— 0 080 

— 0 042 

» 

94 5 * 

89 - 

-0013 

November 

4-OOO6 

— 0 069 

— 0 015 


856- 

81 . 

4-0003 

Decembei 

4-0 020 

— 0 013 

4- 0 009 


67 7. 

70 - 

4-0023 


Die letzte Columne gibt die Ordinaten einer durch die Maske- 
lyne’schen Wertlie allein gelegnen, die Gesammtmittel aber gleichfalls 
so weit als möglich ausgleichenden Curve. Offenbar sind die Monats- 
mittel trotz der ziemlich grossen Zahl der Beobachtungen noch recht 
unsicher, und ist kaum mehr daraus zu entnehmen, als dass im 
Winter die Durchmesser etwas grösser beobachtet sind. Der niedrige, 
Sonnenstand würde diess zu erklären vermögen; da jedoch ein Einfluss 
der Temperatur nach anderen Erfahrungen wahrscheinlicher ist, wird 
man doch vielleicht die Ausgleichung durch die einfache Curve vor- 
ziehen, welche dem Gang der Temperatur sich nahe genug anschliesst, 
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und die Beobachtungen wohl bis auf Quantitäten darstellt, welche 
nicht mehr verbürgt werden können. 

Benutzt man die der Curve entnommenen mittleren monatlichen 
Abweichungen zur Befreiung der Jahresmittel von der jährlichen Un- 
gleichheit, so erhalt man folgende verbesserte Werthe. 

Tafel G. 

Jahiesmittel Giw— Tab Reg aus den Beobachtungen mit dem alten Objectiv 


Jahi 

Maskely i 

ne 

J D 


W B 


M H 

R B 


*765 

4-0*318 

92 

4- 0*420 

23 

— 

— 

— — 

— 

— 

1766 

4-0 217 

120 

4- 0 218 

22 

— 

— 

— — 

— 

— 

1767 

4-0084 

88 

— 

— 

(4-0*418 

41) 1 

— — 

— 

— 

1768 

4-0079 

87 

— 

— 

4-0 688 

54 

— — 

— 

— 

1769 

4-0 076 

l0 £ 

— 

— 

4-0537 

36 

— — 

— 

— 

i 7 7 ° 

>771 

4-0 104 
4-0 108 

58 

90 

z 

— 

| 4-0 625 

7 i 

4- 0*226 7 

0 

1 

1 0 

+ 

80 

1772 

4-0 067 

29 

— 

— 

— 


— — 



1 Febr. — Mai 4-0*095 (12), Juni — Deo -*-0*5 31 (29) 


Es ist in dieser Tafel auffallend, wie schnell die von Maskelyne 
beobachteten Durchmesser anfänglich abnehmen, um nach den beiden 
ersten Jahren ganz unveränderlich zu werden. Sein Mittel für 
1767 — 1772 wird - i - o s o 87, die erste Hälfte dieser Periode würde 
+ o s 079 (Cr. 368.7), die zweite +o'ioo (Cr. 231.0-) geben, die Diffe- 
renz ist nicht zu verbürgen, widerspricht aber jedenfalls einem Fort- 
schreiten der Verkleinerung. Es ist ferner auffallend, das die starke Ab- 
nahme von 1765 auf 1766 sich in den Beobachtungen des Assistenten 
gleichfalls findet, aber gerade diese Übereinstimmung, und der grosse 
Betrag der Änderung, legt die Vermuthung nahe, dass die Änderung 
von dem Beobachter geflissentlich herbeigefuhrt ist, indem Maskelyne 
das anfänglich befolgte Beobachtungsverfahren irgendwie als incorrect 
erkannt und abgeändert hat. Welch weiter Spielraum für Änderungen 
in der Auffassung der Antritte der verschiedenen Ränder bei den 
mangelhaften nicht achromatischen Bildern vorhanden gewesen ist, 
zeigen die Bestimmungen des zweiten Assistenten, der anfänglich die 
Durchmesser mit Maskelyne übereinstimmend , alsbald aber um den fast 
unglaublichen Betrag einer reichlichen halben Zeitsecunde grosser beob- 
achtet hat — 

Sämmtliclie Assistenten haben, im Mittel aus allen Beobachtungen 
eines jeden, die Durchmesser grösser gefunden als Maskelyne, durch- 
schnittlich etwa 

J 1). o s o 6 

W.B. 0.52 (von Juni 1767 ab) 

M.H. 0.14 
R.B 0.22 
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Am 1 1 Juli 1772 wurde ein neues, achromatisches Objectiv, von 
2.6 engl. Zoll freier Öffnung, an Stelle des alten einfachen Objectivs 
von 1.6 Zoll in das Fernrohr des Passagen -Instruments eingesetzt. 
Am x August 1772 wui’de ferner das Ocular durch ein neues , eine 
einfache Linse von 8 0 facher Vergrösserung statt der 50 fachen des 
bis dahm angewandten Oculars, ersetzt und zugleich die Einrichtung 
getroffen, dass dasselbe über das ganze Netz verschoben werden konnte 
Die wenigen (4) Beobachtungen, welche mit dem neuen Objectiv und 
alten Ocular gemacht sind, habe ich nicht benutzt, vielmehr die 
Untersuchung der neuen Reihe mit August 1772 begonnen. 

Nach diesem Zeitpunct sind zwei Mal Änderungen getroffen, 
welche möglicherweise von Einfluss auf die beobachteten Culmmations- 
dauern sein konnten: im Sommer 1779 wurden die nur 6 Zoll breiten 
Meridianspalten auf 3 Fuss verbreitert, und am 14. Juni 1784 erhielt 
die Horizontalaxe des Instruments eine Verkleidung von Mahagoni- 
holz Da das Instrument im übrigen nicht beschirmt wurde, ist es 
möglich , dass bei beiden Gelegenheiten der Betrag einer regelmässig 
eintretenden Verstellung desselben zwischen den Culminationen der 
beiden Sonnenrander, welche vermutlilich nicht gross, aber doch viel- 
leicht merklich gewesen ist, sich verändert hat, und zwar kann sich 
an beiden Stellen ausser dem mittlern beobachteten Durchmesser auch 
die jährliche Ungleichheit verändert haben. 

Ich habe deshalb zunächst an beiden Stellen die m Tafel E er- 
sichtlichen Abschnitte gemacht. Die letzte Columne der Tafel ge- 
stattet ohne weiteres zu prüfen, ob m den Jahresmitteln Änderungen 
vorgekommen sind. An der ersten Stelle ist die Antwort entschie- 
den verneinend. Maskelyne’s Jahresmittel zeigen sich von der Ände- 
rung der Spaltbreite gänzlich unbeeinflusst, denn alle seine Mittel 
von 1777 — 1783 können fast als identisch angesehen werden; die 
1 59 Beobachtungen durch den engen Spalt geben in dieser Zeit 
M. — T. Reg. = + o s o88, und die 229 Beobachtungen nach der Ver- 
breiterung -+-o s o85- In den Beobachtungen des Assistenten, in dessen 
Dienstzeit diese Änderung fiel, G. G. 1776 — 1781, kommen allerdings 
starke Sprünge vor, aber dieselben haben mit der Verbreiterung des 
Spalts nichts gemein. G.G. scheint vielmehr 1777 und m der ersten 
Hälfte des Jahres 1778 den Durchmesser kleiner aufgefasst zu haben 
als anfänglich, dann wieder auf seine ursprüngliche Schätzung zurück- 
gekommen und schliesslich 1781 mit einem Sprung über dieselbe noch 
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hinausgegangen zu sein. Yon Mitte 1778 bis Ende 1780 aber sind 
seine Durchmesser ersichtlich unverändert geblieben • G G. — T. Reg. 
vor der Verbreiterung des Spalts -+-o s io3 (73 B.), nachher +o s iio 
(97 B.). 

An der zweiten Stelle zeigt sich eine beträchtliche Änderung in 
Maskelyne's Durchmessern, die, m der That nach der Gruppirung der 
Beobachtungen recht plötzlich, etwa o"8 kleiner werden. Möglicher- 
weise hat die Verkleidung der Axe hieran einen Antlieil, ein Blick 
über die weitere Reihe der Maskelyne’schen Mittel zeigt aber, dass 
derselbe nur klein sein kann, und man es in der Hauptsache viel- 
mehr mit einer, von der Veränderung des Instruments unabhängigen 
und anderweitig noch aufzuklärenden , fortschreitenden Änderung 
zu tliun hat. Die Beobachtungen des damaligen Assistenten J.’L. 
geben eine geringe Änderung nach der entgegengesetzten Seite, näm- 
lich im Mittel vor Verkleidung der Axe 1781 — 1784 J.L.—T. Reg. 
= — o s ooti (237 B.), nachher 1784 — 1786 + o’o32 (109B.); der grössere 
Werth der letzteren Periode wird aber wesentlich durch die Beob- 
achtungen des Jahres 1786 erzeugt, die mit den früheren nicht gleich- 
artig zu sein scheinen. Die Beobachtungen von J. L. mit verkleideter 
Axe. bis Ende 1785 geben nur +o’oio (83 B.), also einen auch rech- 
nungsmassig gar nicht mehr zu verbürgenden Unterschied gegen die 
vorhergehenden Beobachtungen. 

Alles zusammen genommen scheint demnach auch die 1784 im 
Zustande des Instruments eingetretene Änderung keinen merklichen 
Einfluss auf die Jahresmittel erlangt zu haben. 

In der jährlichen Ungleichheit konnten sich die vorgekommenen 
Änderungen aller Wahrscheinlichkeit nach weniger merklich machen 
als in den Jahresmitteln. Es ist deshalb last überflüssig nach dem 
eben erlangten Resultat auch noch das Verhalten der jährlichen Un- 
gleichheit in den verschiedenen Perioden zu vergleichen. Ich setze 
nur die folgenden Resultate einer vorläufigen, in den Grundlagen von 
der definitiven Tafel hier und da noch unerheblich verschiedenen Zu- 
sammenfassung her : 


mon Abw 

pnger ! 

Kpalt , 

1772— 1779 

weiter Bpalt, 

1779 — 1 

786 

MtthL allem 

M und 

Asb 

Mask allem 

M und 

Ass 

Januar 

4 - 0*046 

18 1 

— 0*002 

61 4 

— o s oi 1 

x 5 7 

— 0*023 

51 8 

Fehl uni 

4 - 0 026 

38 4 

40 025 

53 7 

— 0 030 

3 ° 4 

— 0 02 1 

588 

Miir/. 

■4- 0.022 

440 

- 0.003 

85.0 

4-0002 

39 8 

— 0006 

76 6 

April 

4-0004 

4 S 5 

— 0 004 

71 ) 1 

— 0 028' 

427 

— 0030 

81 4 

Mm 

4- 0 022 

26 4 

— 0.001 

69 1 

— 0013 

506 

4-0007 

88 4 

Juni 

— ■ 0 0 28 

35 5 

-0 01 % 

74 5 

— 0015 

408 

40017 

82 6 

Juli 

— 0.041 

374 

— 0016 

ö <>5 

— 0054 

43 9 

— 0005 

850 

August 

— 0094 

22.0 

— 0004 

87.2 

— 0.02 5 

45.2 

— 0.027 

759 

September 

— 0.02 1 

29 2 

+ 0011 

|3 9 

4-0013 

43 1 

40015 

81 7 

()ctob«r 

4-0.017 

33 6 

40.013 

82 3 

4- 0.046 

42 1 

4-0037 

86.0 

November 

— 0005 

25 9 

— 0.017 

71 7 

4-0 057 

35 4 

40010 

Z *3 

IVmnlmr 

4-0044 

19 0 

+ 0011 

5 2 3 

4-0 025 

35 3 

— OOO7 

66 4 
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Es ist nicht möglich, in diesen Zahlen einen Einfluss der Ver- 
breiterung des Spalts nachzuweisen. Man ersieht aus den weiterhin 
zu gebenden Zusammenstellungen (Taf H, J), dass auch die Verkleidung 
der Axe sich m der jährlichen Ungleichheit m der That mellt merk- 
lich macht; es war deshalb nicht nöthig, die in der vorläufigen Unter- 
suchung aus anderen Gründen mit den Beobachtungen vor Verklei- 
dung der Axe vereinigten weiteren Beobachtungen bis Ende 1786 
aus der obigen Vergleichung wieder auszusondern (ftir die Maskelyne- 
schen Beobachtungen ist diess, 111 der definitiven Rechnung, später 
übrigens noch geschehen, s Taf. H). 

Nach diesen Ergebnissen konnte ich bei allen weiteren Unter- 
suchungen die Trennungen 1779 und 1784 gänzlich fallen lassen, und 
hatte somit in den von Maskelyne angestellten Beobachtungen eine 
38jährige Reihe, die es nunmehr gestattet schien als eine in jeder 
Beziehung durchweg gleichförmige anzusehen und zu behandeln. 

Die von Maskelyne beobachteten Durchmesser sind aber weit 
davon entfernt unverändert geblieben zu sein, vielmehr zeigt ein Blick 
über die letzte Columne der Tafel E, dass sie sich im Verlauf der 
38 Jahre sehr bedeutend und überwiegend sehr regelmässig geändert 
haben; die Änderung ist so schnell vor sich gegangen, dass es zur 
Untersuchung der jährlichen Ungleichheit kaum genügt, die Mittel 
für die einzelnen Monate jedes Jahres mit dem Gesammtmittel des 
Jahres zu vergleichen, sondern auch hierbei auf die fortschreitende 
Änderung Rücksicht zu nehmen räthlich ist. 

Ich habe zu diesem Behuf die ersten Näherungswerthe der Maske- 
lyne’schen Jahresmittel (Taf. E) einer graphischen Ausgleichung unter- 
worfen, welche für die Mitte der einzelnen Jahre folgende Werth e 
M. — T. Reg. ergab • 


1772 

+ 0*026 

1785 

- 0*170 

>798 

— o s i 14 

*773 

-h 0 01 1 

1786 

- 0 185 

1799 

— 0 IOI 

!774 

— 0 005 


- 0 202 

1800 

— 0088 

1 775 

— 0 017 

1788 

- 0 221 

1801 

— 0076 

1776 

— 0 030 

I789 

-0239 

1802 

— 0064 

1777 

— 0 042 

1790 

-0255 

'o °3 

— 0052 

1778 

— 0056 

1791 

-0 249 

1804 

— °°39 

1779 

— 0070 

1792 

-0 230 

1805 

— 0 025 

1780 

— 0083 

1793 

-0 210 

l806 

— 001 1 

1781 

— 0097 

*794 

— 0 188 

>807 

+ 0007 

1782 

— 0117 

! 795 

— 0 167 

1808 

+ 0025 

1783 

-0 i 35 

1796 

-0 147 

'809 

-1-0047 

1784 

-0153 

*797 

— 0 129 

1810 

4-0069 


Verglichen mit Werthen, welche zwischen den Angaben dieser 
Tafel für jeden Beobachtungsmonat interpolirt wurden, gaben die 
gleichnamigen Monate verschiedener Abschnitte der Reihe folgende 
mittleren Abweichungen . 
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(Tafel' H) 


Monat 

1772—] 

‘ 779 * 

1779 * — 3 

784** 

1784** — 

1786 

1787— 

I79I 

Januai 

-1- 0 S 024 

18 1 

— 0*015 

117 

4- 0*056 

70 

+ o '039 

29 6 

Februar 

* 4-0 OIO 

384 

4-0035 

204 

- 0 073 

10 0 

4-0 O56 

30 9 

Maiz 

- 4-0 021 

440 

4- 0 017 

274 

4- 0 036 

124 

4-0 007 

300 

April 

— 0 010 

45 5 

— 0 022 

2 3 7 

— 0 014 

190 

— O 024 

53 5 

Mai 

4 - 0 OO7 

20 4 

4- 0 041 

2 7 5 

— 0 042 

23 1 

4-0 OI4 

59 3 

Juni 

— 0 040 

35 5 

4-0 038 

18 1 

— 0 046 

22 7 

— OOOO 

5 ° 9 

Juli 

-OO53 

37 4 

— 0 007 

22 8 

— 0088 

21 1 

— 0 026 

52 1 

August. 

— 0 I IO 

22 0 

4- 0 005 

26 8 

— 0028 

184 

— 0 009 

59 1 

September 

— 0 029 

29 2 

— 0 012 

164 

4-0036 

267 

— 0 006 

442 

Octobei 

4-0 OO5 

33 6 

4-0051 

247 

4- 0 057 

17 8 

4-0 Ol8 

523 

Novembei 

— 0 01 5 

2 5 9 

4- 0 071 

147 

4- 0 048 

20 7 

4-0015 

4 2 5 

Deeember 

4-OO33 

!9 0 

4 - 0 IOI 

107 

-+- 0 013 

246 

— 0 025 

31 8 


* Vor und nach Verbreiterung des Spalts 
** Vor und nach Verkleidung der Axe 


Monat 

1792 — ] 

‘797 

1 

00 

lS02 

1 

CO 

0 

00 

l8lO 

Januai 

4- 0*06 1 ‘ 

308 

4- 0*004 

25 O 

4 - 0*03 5 

2 3 4 

Februar 

4-0 022 

4 2 4 

4 - 0 011 

29 6 

4 - 0 064 

33 8 

Marz 

4-0 037 

48 1 

— 0 033 

41 0 

4 - 0 OO9 

43 5 

April 

4- 0013 

440 

— 0 OIO 

5 i 9 

4-0 006 

49 9 

Mai 

— 0 031 

249 

4 - 0 O32 

2 7 9 

-I-OO82 

26 1 

Juni 

4-0 002 

346 

— 0 01 I 

51 9 

— 0 002 

727 

Juli 

— 0 032 

47 1 

4 - 0 O23 

23 1 

— OO3O 

508 

August. 

— 0 014 

02 8 

1 

O 

O 

tv 

o. 

5 1 7 

— OO36 

587 

September 

-0015 

45 2 

— 0 028 

40.6 

-0035 

465 

Oetober 

— 0 022 

144 

4 - 0 069 

3 2 5 

— 0 022 

! 3 7 

Noumiboi 

4- 0 003 

25 2 

4 - 0 O7Ö 

12 1 

4-OO43 

18 1 

Deeembei 

— 0 026 

3 1 1 

-OO3I 

306 

-OO53 

33 7 


Bildet, man nur drei grossere Abschnitte, so werden die Re- 
sultate : 


(Tafel H') 



■ 




mm 


1798- 

-181 

0 




0 




Qi 


2 Abw. 


B. 

Mittel 

Januar 

4- oT>5 

36,8 

38 

4- o s o 1 8 

+ 3*33 

60 4 

64 

4 -o s 055 

4- 0^92 

484 

49 

4 -O b OI 9 

Februar 

4-0 38 

(>8 8 

70 

4- 0 006 

■ 4-2 08 

73 3 

76 

4-0037 

4-247 

634 

66 

+ 0.039 

Marz 

+ 1 83 

« 3 » 

88 

4- 0.022 

4-1.98 

78.1 

82 

4-0025 

— 0 96 

84 5 

89 

— 0 01 1 

April 

- 1 27 

882 

93 

— 0 014 

"°73 

975 

108 

— 0 007 

— 0 23 

1018 

106 

— 0002 

Mai 

4-034 

77 * 0 

80 

4- 0 004 

4-0.03 

84 2 

89 

4-0 000 

4-304 

54.0 

57 

4-0.056 

Juni 

77 

7 <> 3 

79 

-002] 

4-006 

85.5 

90 

4-0 001 

— 0 69 

1246 133 

— 0 006 

Juli 

- 3 99 

8. { 

87 

— O.O49 

— 2 84 

99 2 

107 

— 0029 

— 1 00 

73 9 

76 

— 0014 

August 

— 2 82 

67 2 

72 

— 0 042 

— I 42 

121 q 

127 

— 0.012 

-3 4 2 

1 104 

117 

-0031 

September 

— OO7 

7 2 3 

75 

— 0 001 

~°94 

893 

93 

— 0 01 1 

— 280 

87 1 

9 i 

— 0 032 

( )(*toher 

4 - 2.46 

76 r 

80 

4 - 0 O32 

4 - 0 60 

6t> 7 

70 

4-0 009 

+ i 95 

46,2 

48 

4-0 042 

November 

4 - I O5 

t>i.3 

64 

4 - 0 O27 

4 - 0 71 

Ü77 

7 } 

4-0 OIO 

4- 1 63 

3 ° 2 

3 2 

4- 0,054 

Deeember 

4-2 04 

54 3 

57 

4 - 0 038 

— 1.62 

62 9 

65 

— 0.026 

~ 2 73 

64.3 

67 

— 0 042 


Alle drei Perioden zeigen, trotz einiger etwas auffälligen Ab- 
weichungen in einzelnen Monaten, doch einen un ganzen überein- 
stimmenden Gang und nahe dieselbe Amplitude der jährlichen Un- 
gleichheit. Fasst man daher schliesslich die ganze Reihe zusammen, 
so erhält man die Werthe für Maskelyne 1772 — 1810 wie folgt. 


AüWJ RtS 


5 
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Monat 

2 Abw 

2 P 

Beob 

Mittel 

Januar 

+ 4 s 9 o 

1456 

I5 1 

-+- o s 034 

Febiuar 

+ 5 53 

205 5 

212 

+ 0 027 

Marz 

■+• 2 85 

246 4 

259 

+ 0 012 

Apnl 

-223 

2875 

307 

— 0 008 

Mai 

+ 34 1 

215 2 

226 

H-0 016 

Juni 

— 2 40 

286 4 

302 

— 0008 

Juli 

-783 

254.4 

270 

— 0 031 

August 

— 7 66 

2995 

316 

— 0026 

September 

-381 

2487 

259 

— 0015 

Octobei 

-1-501 

189 0 

198 

+•0 027 

No\ enhei 

+ 3 99 

1592 

167 

4-0 025 

Decembei 

— 2 31 

181 5 

189 

— 0013 


(Tafel H") 


Zur Bestimmung der jährlichen Ungleichheit aus clen Beob- 
achtungen der Assistenten habe ich als Vergleichszalilen für R. B., 
J.H., J. a, B. C. die in der letzten Columne, der Tafel E aufgefuhrten 
Mittelwerthe benutzt, ferner für G.G. 1776 — 1779 (eng. Sp.) -+-o s o4o, 
1779 — 1781 (weit.Sp.) -t~o s i4i, J L. 1781 — 1784 (freie Axe) — o s oo6, 
1784 — 1786 (verkl. Axe) -4-0*032; W Gr. 1788 — 1789 -4-o s 073 1 ; 
D.K (von Oct. 1794 ab) -1-0*218; T E — o s 044; T F. 1799 — Juli 
1801 — 0*026, Aug 1801 — 1803 -4-0*078, 1804 — 1805 -4-0*013, 1806 
— 1807 -4-0*069; TT 1808 -4-0*155, 1809 — 1810 -4-0*223. 

Die zu kurze Zeit umfassenden Beobachtungen von M. H. , J B., 
J.G.j W G. 1798 und F.N fallen hier aus, ferner mussten die ersten 
4 Monate von D K. , und von T. T. die von den späteren stark ab- 
weichenden und nur eine Hälfte des Jahres umfassenden Beobachtungen 
von 1807 fortgelassen werden. 

Die monatlichen Abweichungen für die einzelnen Assistenten 
aufzuführen hat kein Interesse, da die meisten dieser Einzelwerthe 
allein genommen zu unsicher sind; ich gebe hier nur die folgenden 
Resultate für umfassendere Gruppen: 


1 Dieser Werth stand ursprünglich statt des richtigen -+* 0*082 in Taf E Die 
fehlerhafte Zahl mhrt von einer irrigen Bezeichnung eimgei Beobachtungen in der 
Tafel der einzelnen beobachteten Durchmesser her , bei denen sich der Rechner in der 
Periode 1787 — 1789 hinsichtlich der Zugehörigkeit zu den verschiedenen Assistenten 
mehrfach versehen hatte. In Folge des Umstandes, dass ich meine m dieser Mitthei- 
limg enthaltenen Untersuchungen und die Redaction dieser Mittheilung selbst grossen - 
theils am Cap dei Guten Hoffnung und auf dei Reise ausgefuhrt habe, ohne meine 
Origmalnachweise vollständig zur Stelle zu haben, ist diess Versehen bis zur Correctur 
des Drucks unbemerkt geblieben, und nachträglich nui in Taff E, M, 0 , P, sowie der 
Zusammenstellung der Beohachtimgsfehler S 145 berichtigt worden Eine Neuaul - 
Stellung der Taff J, J\ J" dagegen, m denen möglicherweise einige Angaben um eine 
Einheit der letzten Decimale zu andern waren, blieb unterlassen, und ebenso die Be- 
richtigung eines oder des andern ähnlichen aber noch gleichgültigem nachfraglich 
bemerkten Versehens. Uebngens ist an einzelnen Stellen auch im Greenwicher Original 
ganz vollständige Sicherheit, von wem eine Beobachtung herruhrt, ubeihaupt nicht 
zu erlangen 
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Monat 

1772 — 
engei ! 

l 779 

Spalt 

1779 — 

weitei 

1786 

Spalt 

zusammen 

2:Abw 

1772. 

B 

— 1786 
Mittel 

Januar 

— 0 S 029 

43 3 

— O s 029 

36 1 

-2 S 3 I 

794 

89 

— 0 S 029 

Febru ai 

■+■ 0 033 

15 3 

— 0 003 

283 

-1-041 

436 

49 

-1-0 009 

Maiz 

— 001 1 

40 0 

— 0017 

368 

— I 06 

76 8 

93 

— 0 014 

Api il 

*+-0018 

32 2 

-0033 

38 7 

— 0 70 

7° 9 

82 

— 0 010 

Mai 

— 0 004 

427 

+ 0025 

37 4 

-+-0.80 

80 1 

90 

-1-0 010 

Juni 

— 0003 

386 

+ 0048 

41 8 

-+- 1 90 

804 

93 

+ 0 024 

Juli 

-HOOIO 

31 7 

+ 0047 

41 1 

-H 2 24 

72 8 

82 

-i-o 031 

August 

+■0016 

645 

— 0031 

3 1 7 

-1-0 07 

96 2 

“3 

-HO 001 

Septembei 

■+■0015 

547 

+ 0017 

386 

-H I 46 

93 3 

105 

-1-0 016 

October 

0000 

487 

•+•0027 

43 9 

-4- I 21 

92 6 

101 

h-o 013 

November 

— 0 026 

45 8 

— 0.036 

3 6 7 

-25I 

825 

93 

— 0 030 

Decembei 

-0004 

33 3 

! - 0.043 

3i * 

— I 48 

644 

7i 

— 0 023 


'S 

EH 


Monat 

SAbw 

1788- 

~ l 79 

B 

8 

Mittel 

2 Abw 

>799- 

2p 

-181c 

B 

> 

Mittel 

Januai 

— o s o 3 

330 

33 

— 0 S 00I 

-4 s 56 

6l.7 

62 

— o s 074 

Febrnai 

-H I 17 

27 2 

2Q 

-4-0043 

-3 66 

77 2 

79 

— 0.047 

Mai l 

+ 0 36 

43 6 

4Ö 

-4- 0 008 

— 0 24 

öi 9 

64 

— 0004 

Apnl 

- 1 99 

34 3 

37 

— oos8 

-0 13 

57 7 

61 

— 0002 

Mai 

-f- 1 62 

66 q 

69 

-1-0 024 

+ 3 34 

1323 

i35 

-ho 025 

Juni 

— 0 32 

42 8 

4b 

— 0 007 

-+- 2 27 

59 2 

64 

+ 0038 

Jllll 

•+■ 0 69 

3 6 1 

37 

-1-0019 

— 0 bi 

97 3 

100 

— 0 006 

August 

— 0 52 

44 4 

45 

— 0012 

-3 9 8 

900 

93 

— 0 044 

September 

— 0 64 

43 4 

47 

— 0 015 

-ho 09 

982 

103 

-4-0 001 

0 et ober 

-1 S8 

482 

5 ° 

-0033 

-h 5 8° 

1 164 

120 

-HO O5O 

No\ ember 

-h 0 84 

39 5 

4 1 

H-O 021 

- 1 18 

95 1 

96 

— 0 012 

Decembei 

+ 111 

35 4 

3 ^ 

- 4 - O O 32 

- 1 14 

61 4 

62 

— 0 019 


Die Bestimmungen verschiedener Assistenten sind hier vereinigt, 
ohne specifische Gewichte für dieselben zu unterscheiden. Es war 
diess zwar, wie die folgende Tafel zeigt, nicht ganz richtig, aber 
die Vernachlässigung der Unterschiede praktisch ganz gleichgültig. 
Die Abweichungen der einzelnen Durclimesserbestinimungen von vor- 


läufig zur Vergleichung gebildeten Mittelwerthen hatten nämlich fol- 
gende Zahlen als durchschnittliche Abweichungen einer mit dem neuen 
Objectiv beobachteten Culminationsdauer ergeben: 


Mmkelyne 1772 — 1775 
1776— 1779 
1779—1781 
1782 — 1784 
1784 — 1786 
1787— 1789 
1790—1792 

*793 — *795 

179b — 1798 
1 799 —1801 
1802 — 1804 
1805 — 1807 
1808— 1810 


0 “i 47 

178B ,d G 0 93 

0 123 

221 » 

» O94 

0 120 

117 ■ 

• 0 97 

0 113 

141 >> 

» 0 9O 

0 1 2Ö 

231 » 

• 097 

0 128 

347 " 

>» 0 92 

0 112 

297 • 

• 0 97 

0 120 

249 - 

* 095 

0 124 

2Ö0 » 

• 09b 

0 140 

243 . 

- 09s 

0.153 

243 • 

11 095 

0 143 

l86 " 

11 0 95 

0 129 

148 » 

» 0 98 


R B 1772- 3 0*463 

J H 1773 — 1776 o 164 
(r G 1776 — 1779 o 126 
» 1779 — 1781 o 114 

J L 1781 — 1784 0097 
» 1784- 1786 0112 

M H 1787 o 090 
J Br 1787-8 O 140 
WG 1788-9 0215 

J G 1789 — 1792 o 122 
B C 1 792. - 3 o 142 

j n. 1793-4 0 133 

D K 1794— -1796 o 183 
T E 1796 — 1798 o 100 
W G ’ 1708 ~ o 143 
F. N 1 798 - q o 203 
T F 1799 — 1803 0.137 
» 1804 — 1807 0 134 

T. T 1807 — 1810 o 135 


qi B. } d G. 0 89 
187 * »082 

292 » «088 

147 » »089 

235 » » 090 

109 « »092 

9 • * <>93 

20 » «086 

63 » » 003 

102 » »097 

75 » . * 098 
33 " * 095 

122 » » 096 

174 » « 095 

14 « »089 

19 « *> 1 00 

397 * * 0 9Z 

358 » » 09b 

314 » «099 


Die Beobachtungen der Jahre 1779 und 1784 habe ich hier ver- 
schiedenen Gruppen zugetheilt, je nachdem sie vor oder nach den 


5* 
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mehrerwähnten Änderungen gemacht sind. Eni Einfluss dieser Ände- 
rungen lässt sich auch hier nicht mit Bestimmtheit erkennen 

Die vorstehenden Zahlen werden durchschnittlich etwas zu grosse 
Werthe für die zufälligen Fehler einer einzelnen Bestimmung gehen, 
weil die Vergleichs werthe m der Hegel Mittel aus mehreren auf 
einander folgenden Jahren gewesen sind, und die jährliche Ungleich- 
heit gar nicht in Abzug gebracht ist Insbesondere ist durch beide 
Umstände Maskelyne gegenüber den Assistenten etwas benachtheiligt. 

Bildet man aus der ganzen Reihe 1772 — 1810 die monatlichen 
Summen und Monatsmittel aus den Restabweichungen für sämmtliche 
m Tafel J enthaltenen Beobachtungen der Assistenten zusammen, so 
erhält man ohne Unterscheidung specifischer Gewichte. 

Assistenten 1772 — 1810 


(Tafel JO 


Wenn man dagegen specifische Gewichte einfuhrt, die den vor- 
stehend aufgeführten durchschnittlichen Fehlern (je einem einzigen 
Mittelwerth für G. G., J L und T. F ) unmittelbar entsprechen, so 
erhält man für die Assistenten folgende Tafel, m der die Gewichte 
eine andere Definition, p—i für einen durchschnittlichen Fehler von 
o s ioo, haben: 

Monat 1772 — 1786 1788 — 1798 1799 — 1810 ganze Reihe 

Januai — 0*030 587 — 0*033 x 9 ° — 0*074 333 —0^043 1110 

Febiuar +0010 361 -1-0024 204 —0047 417 —0012 982 

Maiz —0008 582 +0008 294 —0004 334 —0003 1210 

Apni —0014 594 —0037 232 — 0002 312 —0015 1138 

Mai -4-0012 603 -+-0037 495 -4- 0 025 714 +0024 18 1 2 J fl\ 

■ Jum -4-0025 631 —0024 297 +0038 320+0013 1248' ' 

Juli +0036 571+0028 200 —0006 525 +0018 135 6 

August —0005 681 +0010 338 —0044 486 —0014 1505 

Septembei +0018 737 —0008 273 +0001 530+0007 1540 
Octobei +0013 709 —0042 249 +0050 029+0019 1587 

Novembei —0033 642 +0010 230 -—0012 514 —0018 1386 

December —0027 501 —0005 21 1 —0019 332 —0020 1044 

Die Unterschiede dieser Mittelwerthe von den vorhin abgeleiteten 
sind nur m der zweiten Gruppe, in welcher die Bestimmungen aber 
durchschnittlich überhaupt viel schwächer sind , nicht durchweg ganz 
unerheblich. Die hier verfolgte Gewichtsbestimmung macht ! aber 
thatsächhch zu starke Unterscheidungen; wenn man die Gewichte 
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correet feststellen konnte, wurde man Mittel erkalten, die zwischen 
die beiden hier aufgestellten Systeme fallen, und die ohne Gewichts- 
unterseheidung erhaltenen Gesammtresultate der ganzen Reihe nur 
um kleine Bruchtheile ihrer zufälligen Fehler verändern Ich bin da- 
her in der weiteren Untersuchung bei den Werthen des ersten Systems 
stehen geblieben. 

Noch weniger ist es erforderlich, innerhalb der Maskelyne’schen 
Reihe — deren Endresultate also wie in Tafel H" gegeben bleiben — 
und zwischen Maskelyne und der Gesammtheit der Assistenten speci- 
fische Gewichte zu unterscheiden. — 

Die Resultate der Maskelyne’schen Beobachtungen fdr die jähr- 
liche Ungleichheit und diejenigen der Beobachtungen der Assistenten 
unterscheiden sich in auffallender Weise. Gleicht man wieder die 
Gesammtmittel 1772 — 1810 graphisch aus , so erhält man für die 
Mitte der einzelnen Monate folgende Ordinaten: 1 


(Tafel K) 


Maskelyne’s Gurvc ist liier sehr nahe dieselbe wie für die Beob- 
achtungen mit dem alten Objectiv; er hat beständig die Durchmesser 
im Sommer durchschnittlich kleiner als im Winter beobachtet. Um- 
gekehrt haben die Assistenten von 1772 ab im Sommer durchschnitt- 
lich grössere Durchmesser beobachtet. Die Darstellung ihrer Monats- 
mittel durch die ausgleichende Curve ist freilich viel unvollkommener 
als die befriedigende Darstellung der Maskelyne’schen Wertlie, und 


Monat 

Mask 

Assist 

Januar 

-h o s ojo 

— 0 s 02b 

Febtuai 

-1-0 027 

— 0 022 

Marz 

-HO OIQ 

— 0 Ol 2 

Api ll 

-i-o 008 

-1-0005 

Mai 

— 0 005 

-1-0 01 5 

Juni 

— 0 016 

-ho oi§ 

Juli 

— 0 025 

-HO 015 

August 

— 0 026 

-HO 009 

September 

-0015 

-H O 002 

Ootober 

0 000 

— O OO7 

November 

-1- 0 014 

— O 0l6 

Deeember 

-1-0025 

— O 024 


1 Diese Wertlie gehen die ssm Befreiung dei Vergleichung mit den Tab Reg 
von der jährlichen Ungleichheit, anzuriohmenden Beträge. Die Schwankung der Be- 
obachtungen zeigt, sieh reiner in den entsprechenden Werthen des beobachteten horizon- 
talen Durchmessers, deren Ausgleichung folgende Tafel gibt 


Monat 

Mask 

Assist, 

Januar 

-HO W 41 

— o"25 

Februar 

-HO 3b 

— 0 26 

Marz 

-HO/26 

— 0 22 

April 

-HO 1 l 

-005 

Mai 

— O Op 

4-0.13 

Juni 

— 0 25 

-HO IQ 

age für 

die letzte 

Columne 


die Assistenten abgeleiteten Reihen gedient, 


Monat 

Mask 

Assist 

Juli 

—o”yi 

-ho"i8 

August, 

— 0 29 

-HO 12 

September 

— 0 20 

-HOO3 

October 

-0.03 

— OO7 

November 

+ 022 

— 0 15 

Decernber 

-HO 37 

— 0 21 


das Mittel der beiden im Text für 
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es ist aus Tafel J zu ersehen, dass auch die drei Ahtheilungen der 
Reihe mit einander -wenig ubereinstimmen, und einzeln genommen 
kaum einen zu verbürgenden jährlichen Gang, vielmehr überwiegend 
zufällige Fehler anzuzeigen scheinen. Der Widersprach zwischen den 
beiden Reihen wird dadurch geschwächt, bleibt indes« soweit be- 
stehen, dass von der unzweifelhaften jährlichen Periode Maskelyne’s 
hei den Assistenten zum mindesten gar nichts zu finden ist. 

Man kann für das verschiedene Verhalten der beiden Ahtheilungen 
der Beobachtungen eine Erklärung geben, indess muss dieselbe will- 
kürlich und zweifelhaft bleiben, weil keinerlei Angaben über die Be- 
handlung des Instruments hinsichtlich der Focalberichtigung gemacht 
sind. Ich beschränke mich deshalb darauf die Thatsache dieses ver- 
schiedenen Verhaltens hier festzustellen. 

Dasselbe schliesst eine Vereinigung der beiden Abtheilungen für 
die Bestimmung der jährlichen Ungleichheit aus. Dieselbe ist indess 
zu dem Zweck vorzunehmen, um Lindenau’s Angaben rechnungsmassig 
zu prüfen. Man erhält aus allen Beobachtungen — mit den einzelnen 
oben bezeichneten Ausnahmen — zusammen, oben Gesagtem gemäss 
ohne specifische Gewichte zu unterscheiden, folgende Werthe: 

(Tafel L) 

Monat 1772 — 1786 ,787-1797* 1798*— 1810 

SAbw Sjp B Mittel SAbw Sfo B Mittel SAbw 'Zp B Mittel 

Januar — i s 66 1162 127 — o s oi4 + 3*30 934 97 +0*035 —3*64 i 10 1 in — 0*033 

Februar +079 1124 119 +0007 +385 1005 105 +0038 — 1 19 1406 145 —0008 

Marz +077 1606 181 +0005 +234 1217 128 +0019 —120 1464 153 —0008 

April -197 159 1 *75 —0012 —2.72 1318 145 —0021 —0.36 1S95 167 —0002 

Mai + 1 14 1571 170 +0007 +165 151 1 158 +0011 +638 1863 *92 +0034 

Juni +013 156.7 172 +0001 —026 1283 136 —0002 +158 1838 197 +0009 

Juli — 1 75 154 1 169 —0011 —215 1353 144 —0016 — 1 61 1712 176 —0009 

August —275 163.4 185 —0017 —194 1663 172 —0012 —740 200.4 210 —0037 

September +139 1656 180 +0008 —1 58 1327 140 —0012 —271 1853 J 94 — 001S 

October +367 168.7 lSl +0022 —098 1149 120 —0009 +775 162 6 168 +0048 

November -086 1428 157 —0006 +1 55 1072 112 +0015 +045 125.3 +0004 

December +056 118.7 I2 & +0005 —051 983 101 —0005 —387 1257 I2 9 —0.031 

* Die Beobachtungen von T E im ersten Halbjahr 1798 sind zu der zweiten Gruppe ge- 
nommen 

Da Lmdenau’s erste Bearbeitung die Jahrgänge 1765 — 1 7 8 6 
(mit Ausschluss des Jahrgangs 1785) umfasst, und nur die Gesammt- 
resultate dieser Periode aufführt, müssen ferner behufs rechnungs- 
massiger Prüfung seiner Angaben die vorhin aus den Beobachtungen 
mit dem alten Objectiv abgeleiteten Werthe mit der ersten vorstehenden 
Mittelreihe vereinigt werden Ich habe Mittel aus den beiden Reihen 
der Monatsmittel genommen, indem ich, im Durchschnitt der Zahl 
und Genauigkeit der Beobachtungen in abgerundeter Annahme ent- 
sprechend, den Werthen der älteren Gew. 1, denen der neueren Gew. 3 
gab. Da diese Mittel die Abweichungen von den Tab. Reg. darstellen, 
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Lindenau’s Zahlen die beobachteten Durchmesser selbst für mittlere 
Entfernung geben, müssen erstere erst noch wegen des Fehlers des 
mittlern Durchmessers der Tab. Reg. verbessert werden, den ich 
wie in den früheren Abschnitten dieser Untersuchungen = -f- 2"68 
setze Ausserdem habe ich noch o’ooi abgezogen, um die Summe 
der 12 Monatsmittel = o zu machen. Dann ergibt sich folgende Ver- 
gleichung. 


Abweichung der Monatsmittel vom Jahresmittel, Penode 1765 — 1786 


Monat 

Januai 

Februar 

Mai l 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

August 

Soptomhei 

Octobei 

Novembei 

December 

Die Col. 


neue Rechnung 

Corr 
derT R 

beob 

Abw 

Abw 
hör Dm 

Lindenau 

-+- 0*003 

174 B 

— o*oo8 

+ o s on 

4 -o"i 5 

- 1"59 

74 B 

■4- 0 020 

171 » 

4-0 001 

“HO OI9 

+ 0 27 

+ 039 

82 » 

— 0 004 

250 - 

+ 0 007 

— 0 0 II 

— 016 

-HIU 

98 >* 

— 0 01 1 

256 » 

4-0 005 

— 00l6 

— 0 24 

-HO 51 

93 • 

- 4 - O OII 

264 » 

— 0 001 

-HO 012 

-i-o 17 

-HO47 

123 » 

-h 0 OO3 

281 » 

— 0 005 

-HO 008 

-HO 1 1 

~ i 93 

129 » 

— 0 Ol I 

266 » 

— 0 002 

— 0 009 

— -0 13 

- 1 65 

119 » 

— 'o 019 

283 » 

4-0 004 

— 0 023 

-034 

4-019 

104 » 

4 - 0 00 () 

279 » 

+ 0 008 

— 0 002 

— 0 03 

-H I 47 

I0 3 ” 

4-0 OO5 

270 » 

4-0 005 

0 000 

0 00 

4 - I 67 

93 - 

— 0 009 

238 » 

— 0 004 

— OOO5 

— 0 07 

-HO39 

89 . 

4 - 0 OO5 

198 » 

— 0 01 1 

-HOOlÖ 

-HO 22 

— I 07 

67 . 

Abw. lior Dm 

« gibt 

die Zahlen, welche Lindenau 


finden sollen Er hat, wie man sieht, nur etwa zwei Fünftel der 


vorhandenen Beobachtungen benutzt, aber die Zahl der benutzten 
Beobachtungen ist gross genug gewesen, um in allen Monaten den 
von zufälligen Beohachtungsfehlem lierrülirenden m.F. des Mittels auf 
±o"2 Ins ±o"3 zu beschränken, zumal er seinen Angaben zufolge 
die anscheinend zuverlässigsten Beobachtungen ausgewählt hat Dazu 
kommt freilich noch die durch die persönlichen Gleichungen, welche 
Lindem, u nicht berücksichtigen konnte, bedingte Unsicherheit; zur 
Erklärung der Lindenau* sehen Zahlen können dieselben aber durchaus 
nichts beitragen. Da m der Verth eilung der Beobachtungen auf die 
beiden Beobachter innerhalb des Jahves ein gewisser Gang vorhanden 
ist, und da sämmtliclie Assistenten, die meisten bedeutend, grössere 
Durchmesser beobachtet haben als Maskelyne, so erzeugt die Ver- 
nachlässigung der persönlichen Gleichungen in den für 1765 — 1786 
abgeleiteten Monatsmitteln in cler That eine nicht ganz unerhebliche 
anscheinende Schwankung; jedoch verläuft dieselbe von den Schwan- 
kungen der Liiulenau’sclicn Zahlen durchaus verschieden und ist auch 
ihrem Betrage nach nicht entfernt vergleichbar. Ich habe die Ab- 
weichungen der in den einzelnen Monaten dadurch entstehenden Fehler 
vom Jahresmittel des Fehlers für die Gesammtheit der Beobachtungen 
dieser Periode beiläufig ermittelt und in der letzten Columne der 
folgenden Tafel auf geführt, ; die vorangehende Ooluinne gibt an, wie 
viel Beobachtungen der Assistenten durchschnittlich einer Beobachtung 
von Maskelyne gegenüberstehen. 
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Januai 

rel Zahl 

1.55 

Fehlei 

4-0" 3 

Februai 

n 

fl 

068 

» 

— 0 1 

Marz 

fl 

fl 

088 

« 

00 

April 

» 

1» 

0 78 

» 

— 0 1 

Mai 

fl 

» 

0 75 

» 

-03 

Juni 

» 

» 

0 98 


4- 0 i 

Juli 

A 

fl 

0 04 

« 

0 0 

August 

« 

» 

°Q 7 


— 0 1 

September 

fl 


087 

» 

— 0 1 

Octobei 

» 

» 

0 84 


— 0 1 

No^ ember 

,, 

» 

1 12 


4-0 1 

Decembei 

» 

» 

1 18/ 

« 

4-05 


Dass der Gang der beiden Zahlenreihen dieser Tafel kein völlig über- 
einstimmender ist, rührt von dem starken Überschuss der Gleichung 
des Assistenten W.B her, dessen Beobachtungen sich abweichend 
auf das Jahr vertheilen 

Der Einfluss der persönlichen Gleichungen ist in Lindenau’s Rech- 
nung kleiner zu schätzen, als die letzte Columne dieser Tafel angeben 
würde, da seine Auswahl der Beobachtungen ihn wahrscheinlich auf 
einen grossem Procentsatz Maskelyne’scher Beobachtungen geführt 
hat. Das Zeichen des Fehlers, den die Vernachlässigung der persön- 
lichen Gleichungen hervorgebracht haben kann, ist aber fast m allen 
Monaten gerade das entgegengesetzte der von Lindenau gefundenen 
Abweichungen. 

Es ist daher ganz und gar unerfindlich , wie er zu seinen Zahlen 
gelangt ist und eine so starke und regelmässig verlaufende halbjähr- 
liche Ungleichheit in den Greenwicher Beobachtungen 1765 — 1786 
finden konnte, von der, wie die neue Rechnung zeigt, thatsächlicli 
auch nicht die geringste Spur in denselben vorkommt. 

In seiner zweiten Arbeit hat Lindenau die Jahrgänge 1787 — 1798 
behandelt Damit ist die zweite Gruppe der Tafel L unmittelbar ver- 
gleichbar, da die geringe Verschiedenheit ihrer Ausdehnung gänzlich 
unerheblich ist. Man erhalt, ähnlich wie zuvor: 


Abweichung der Monatsmittel vom Jahi esmit tel, Periode 1787 — 1797/8 


Monat 

Januai 

Februar 

Marz 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

August 

September 

Octobei 

Novembei 

December 


neue Rechnung 

Con 

dei T R 

beob 

Abw 

Abw 
hör Dm 

4 - 0 S 032 

97 

B 

— o s oo8 

4- 0*040 

+0 "55 

4-0 035 

105 

» 

4-0 001 

4-0034 

4-049 

4-0 016 

128 


4-0 007 

4-0009 

4-013 

— 0024 

i 45 

* 

4-0 005 

— 0 020 

“°43 

4-0 007 

158 


— 0001 

4- 0 008 

4-0 1 1 

— 0 006 

136 

« 

— 0 005 

— 0 001 

— 0 01 

— 0019 

i 44 


— 0002 

— 0 017 

— 0 24 

— 0015 

172 


4-0 004 

— 0 019 

— 0 28 

— 0 015 

140 


4-0008 

— 0023 

— 0 34 

— 0 012 

120 

« 

4-0005 

— 0 017 

— 0 25 

4-0 OII 

112 

» 

— 0 004 

4-0015 

4-021 

— 0 009 

101 

fl 

— 0 01 1 

4-0 002 

4-003 


Lindenau 

— o"i5 58 B, 

+ 043 55 , 

4- I 27 6 l » 

■+■0 05 63 » 

+ OO7 QI 

— 1 55 80 . 

— 051 101 « 

■4-041 88 » 

4- o 82 59 » 

+ 065 45 * 
4- o 59 76 » 

— 205 64 » 


In dieser Periode hat Lindenau etwa die Hälfte der vorhandenen 
Beobachtungen benutzt, durchschnittlich aber eine um ein Viertel bis 
ein Drittel geringere Anzahl als in der ersten Periode, die zufälligen 
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Fehler seiner Zahlen müssen daher hier etwas grosser sein, etwa 
zwischen m. F. =*= und =ä=o"35. Über diese Grenzen gehen seine 
berechneten Schwankungen weit hinaus, finden aber in den wirklichen 
Beobachtungsresultaten dieser Periode ebenso wenig Bestätigung wie 
in der vorhergehenden Lmdenau hat m diesem Theil seiner Arbeit 
ausführlichere Angaben gemacht, indem er die einzelnen Monatsmittel 
für jedes der 12 Jahre aufführt; diese Angaben erscheinen mdess nicht 
ausreichend für einen Versuch die Entstehungsart der unbegreiflichen 
Fehler seiner Zahlen zu ermitteln , der auch kaum noch ein Interesse 
haben durfte, nachdem sich seine Berechnung der Sonnendurchmesser 
als so vollständig verfehlt und unbrauchbar erwiesen hat. 


Um aus den Beobachtungen mit dem neuen Objectiv neue, von 
der jährlichen Ungleichheit befreite Jahresmittel Grw. — Tab. Reg. ab- 
zuleiten, habe für ich die ganze Reihe Maskelyne’s die ausgeglichenen 
monatlichen Gesammtmittel (Taf. K) benutzt; für die Assistentenbeob- 
achtungen habe ich keine Oorrectur an die in erster Näherung abge- 
leiteten Mittel weiter angebracht. Die neuen Mittel, welche sich nur 
ausnahmsweise um mehr als ganz unerhebliche Betrage von denen 
der ersten Näherung unterscheiden, sind in folgender Tafel enthalten. 


Tafel M. 

Verbesserte Jahresmittel Grw. — Tab. Reg. 


Jalu* 

MasLelynt 
Mittel Ep 

Bcob 


Assistenten 
Mittel 'Ep 

Beob 

1772 

‘773 

-+■ 0*052 
— 0 02 1 

164 
62 7 

17 

69 

j R.ß. 

4- 0*189 

81 1 

9 i 

1774 

4- 0.045 

2 3 9 

26 

| J H 

4 - 0.096 

885 

1 1 1 

<775 

i 7 7 () 

— 0 014 

— 0030 

63*3 
57 2 

66 

62 

^ G.G 

-»-0211 

64 6 

76 

177(1 


518 


4-0 073 

65 6 

77 

1777 

— 0 097 

53 

» 

— 0009 

93 5 

104 

1778 

~ 0 095 

639 

69 

» 

+ 0043 

705 

81 

1779 

— 0.065 

40 8 

42 

» 

+ 0 120 

39 4 

43 

1780 

— 0 079 

41. 1 

42 


- 4-0 II4 

75.0 

84 

1781 

— 0.077 

679 

70 

' 

• 4-0 203 

43 1 

50 

» 




J L 

4-0 005 

20 5 

22 

1782 

— 0 090 

469 

49 

» 

— OOI4 

76 1 

88 

1783 

™ 0 097 

O09 

63 

•> 

0 000 

85 0 

94 

1784 

— 0.178 

5 8-5 

60 


4-0017 

71.0 

77 

1785 

— 0.204 

878 

89 

« 

— 0 021 

33 9 

39 

1786 

— o 1 58 

1053 

1 1 1 

»* 

4 - 0 102 

242 

26 

1787 

-0.194 

1039 

118 

M H 

— O OOÖ 

84 

9 

1788 

— 0 22 1 

99 9 

105 

| J B 

-OO34 

173. 

20 

1789 

— 0 2 1 5 

n 4.7 

124 

j W <? 

s« 

00 

O 

O 

4 

585 

63 

* 




J. c 

— 0024 

97 

10 

* 79 ° 

~~ a2 53 

105 1 

109 


4-0017 

405 

42 

1791 

-0.255 

1 12.6 

1 *5 , 

* 

— 0031 

365 

38 

1792 

— 0 224 

7 ° 3 

73 

» 

4-0099 

120 

12 
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Jahr 

Maskelyne 




Assistenten 


Mittel 

Beob 



Mittel 

2 p 

Beob 

1792 



r | 

B 

0 

-h 0*098 

73 2 

75 

1793 

0*199 

730 

76 | 

J 

G 

-h 0 104 

3 1 5 

33 

1794 

— 0 196 

94 1 

101 

j D 

K 

l 795 

— 0 171 

699 

7 2 ! 

-1-0218** 

§9 5 

104 

1796 

— 0 160 

67 1 

7 \ 

} T 

E 

-0033 

815 

86 

1797 

— 0 1 18 

76 2 

78 


» 

— 0 05 1 

50 5 

5 2 

1798 

— 0 122 

106 2 

1 1 1 

\ W 


— 0061 

33 9 

3^ 




G 

-ho 1 12 

12 s 

H 

1799 

— 0 091 

66 2 

7 1 ! 

j F 

N 

-ho 072 

19 o 

19 




T 

F 

— 0003 

5 1 1 

55 

1800 

— 0 067 

744 

80 


” 

— 0056 

77 3 

80 

1801 

— 0 077 

89 0 

92 


* 

+ 0041 

863 

89 

1802 

1803 

— 0 092 
-0053 

82 1 
884 

86 

92 



-h 0 085 
+0058 

9 1 9 
76 b 

94 

79 

1804 

— 0046 

6i 4 

65 


» 

-H0017 

S 7 1 

91 

180s 

— 0 022* 

55 6 

61 


» 

-HO 009 

qqb 

1 04 

1806 

— 0 007 

43 5 

45 



-H 0 O59 

1097 

”3 

1807 

— 0 003 

77 0 

80 


»» 

+ OO9O 

485 

SO 

» 


T 

T 

-HO O46 

29 1 

30 

1808 

+ 0065 

516 

54 


* 

-HO I55 

899 


1809 

-4-OO5O 

55 7 

5 ^ 


» 

-HO 224 

83 4 

84 

1810 

-f-0 068 

37 7 

38 ' 


« 

-HO 223 

106 8 

108 


* Ohne die ersten 4 Monate , diese gehen -+- 0*095 1 1 B , 2p = 1 1 

** Oct 1794 — Jan 1796 Die i8Beob. voihei, Juni — Se.pt 1794, geben —0*181, 2p = 17 4 

Es zeigt sich hier m der Maskelyne’ sehen Reihe, wie schon in 
der Tafel E, eine höchst auffallende Erscheinung, die Jahresmittel für 
den beobachteten Sonnendurchmesser nehmen, zuerst allerdings un- 
regelmässig, etwa von 1783 ah aber recht regelmässig, bis 1790 um 
nahezu 0*3 ab, halten sich zwei Jahre lang auf ihrem kleinsten Werth, 
und nehmen dann bis zum Ende der Reihe mit einer ganz merkwür- 
digen Regelmässigkeit und wenig veränderter Geschwindigkeit zu, 
bis sie zuletzt wieder den Anfangswerth der Reihe erreicht haben 
oder noch etwas ubersteigen. 

Die graphische Ausgleichung der neuen Maskelyne’schen Jahres- 
mittel gibt für die Mitte der einzelnen Jahre folgende von den bereits 
oben gegebenen nur wenig verschiedene Werthe M. — T. Reg , zu 
denen ich die Abweichungen Beob. - Curve hinzugefugt habe. 

Tafel N. 


Ausgeglichene Jahresmittel M. — Tab. Reg. 


Jahi 

Cutve 

Beob 

—Curve 

Jahi 

Cuive 

Beob 
— Curve 

Jahi 

Curv e 

Beob 
— Curve 

177 2 

-H 0 S 020 \ 


■785 

— 0*171 

- o s 033 

1798 

— o s i 14 

— o s oo8 

1773 

-h 0 007 | 

— 0 s 001 

1786 

— 0 187 

-H 0 O29 

1799 

— 0 100 

-HO OO9 

1774 

— 0 006 ) 


*787 

— 0 203 

-HO OO9 

1800 

— 0086 

-HO OI9 

1775 

— 0019 

-ho 005 

1788 

— 0 221 

0 000 

1801 

— 0073 

— O OO4 

1776 

-0033 

-ho 003 

1789 

— 0 239 

-HO 024 

1802 

— 0061 

-0031 

1777 

— 0 040 

— 0051 

1790 

-0254 

-HO 001 

i8°3 

— 0049 

— OOO4 

1778 

— 0 060 

-0035 

179 1 

— 0 250 

— 0 005 

1804 

— 0 037 

— OOO9 

1779 

-0075 

-HO OO7 

! 79 2 

— 0 227 

-HO OO3 

1805 

— 0023 

OOOO 

1780 

— 0090 

-HO 01 1 

1793 

— 0 206 

-HO OO7 

1806 

— 0007 

OOOO 

1781 

— 0 106 

-HO O29 

!794 

— 0 185 

— 0 01 1 

1807 

-H 0 010 

— 0 013 

1782 

— 0 122 

-HO O32 

1 795 

— 0 167 

— 0 004 

1808 

-HO 029 

-HO O36 

1783 

— 0 138 

-H 0 O41 

1796 

-0 147 

— OOI3 

1809 

-HO 05I 

— OOOI 

1784 

-0 155 

— 0 023 

l 797 

— 0 129 

-HO 01 1 

1810 

-HO O76 

— 0 002 
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Die Darstellung der Beobachtungen durch eine äusserst einfache 
Curve mit einem Minimum 17909 ist auf der ersten Hälfte des ab- 
steigenden Zweiges nicht ganz befriedigend, weiterhin aber so gut 
wie vollkommen. Der Durchschnittsbetrag ist für alle 111 vorstehender 
Tafel aufgefuhrten Abweichungen Beob —Curve 0*0143, Ar die bei 
den letzten Drittel nur 0*0114 (ftu* das erste 0*0215), während der 
durchschnittliche m F. der Maskelyne’schen Jahresmittel nach der 
Übereinstimmung der Beobachtungen innerhalb des Jahres kaum 
kleiner als ±0*020 zu schätzen ist. 

Man erreicht fast dieselbe Darstellung der einzelnen Jahresmittel, 
im aufsteigenden Zweige allerdings nicht ohne einige längere Zeichen- 
folgen, wenn man 

M. — T. Reg. = —0*243 =s=o s 6 1 5 (f — 1 790.5) 
setzt, und das obere Zeichen des zweiten Gliedes bis 1790, das untere 
von 1791 ab gelten lässt. Die durchschnittliche Abweichung der 
Jahresmittel 1 von dieser Formel ist auf der al »steigenden Linie 0*021, 
auf der ansteigenden 0*013. 

Die in der Geschichte der Astronomie immer wieder gläubig 
nachgeschriebene Angabe, dass Masltelyne in Folge allmählich ab- 
nehmender Kraft des Gesichts die Sonne immer kleiner gefunden 
habe, ist also auch nur eine der völlig grundlosen Behauptungen, 
an denen das Capitol vom Sonnendurchmesser so reich ist. In Wirk- 
lichkeit geben Maskelyne's unter einander unmittelbar vergleichbare 
Durchgangsbeobachtungen während der ersten Hälfte ihrer Dauer, 
summarisch genommen, 18 Jahre hindurch eine jährliche Abnahme 
des Durchmessers von etwa o"2 (die obiger Formel genau entsprechende 
Zahl für den horizontalen Durchmesser ist o"2i2), bis ein Minimum 
von 31' 5 8" 13 erreicht wird — noch \" kleiner als das Resultat der 
Heliometermessuugen — um denselben dann sofort mit derselben Ge- 
schwindigkeit 20 Jahre hindurch, bis zum Ende der ganzen Reihe, 
fortgesetzt anwachsen zu lassen. 

Eine so ausserordentliche Erscheinung verlangt möglichst voll- 
ständige Prüfung. 

Maskelyne’s Reihe, 1772 — 1810, spricht in den beiden letzten 
Dritteln ihrer Ausdehnung unzweideutig Die Abnahme der beobachte- 
ten Durchmesser um sehr nahe 0*15 von 1783 bis 1790 oder 1791, 
das Wiederanwachsen um einen höchstens wenige Hundertelsecunden 
von 0*3 verschiedenen Betrag von 1791 bis 1810 und die plötzliche Um- 


1 Von 1775 an, lur 1771 — 1774 ist, wegen der gelingen Zahl der Beobachtungen 
nn ersten und dritten Jahre dieser überhaupt in Wirklichkeit noch nicht voll zwei- 
jährigen Beobachtungsperiode wieder das Gesainmtmittel verglichen 


6 * 
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kehr des Ganges 1791 sind festgestellte Thatsachen Dass die Ände- 
rung sowohl bei der Abnahme nach 1783 als bei der Zunahme nach 
1791 eine allmähliche und auf jeder Seite des Minimums durch- 
weg gleichgerichtete gewesen ist, wird nach Ansicht der Reibe der 
Jahresmittel und noch mehr nach ihrer guten Darstellung durch die 
in solcher Voraussetzung hindurchgelegte Ausgleichungscurve zum 
mindesten sehr wahrscheinlich. Die Abnahme der beobachteten Durch- 
messer, um etwa o s i, vom Anfang der Reihe bis 1783 ist gleichfalls 
eine Thatsache, der Charakter der Änderung jedoch in dieser Periode 
zweifelhaft Die beiden Mittel 

1772 — 1776 — o s oo9 
1777 — 1783 —0087 

stimmen mit den beobachteten Jahresmitteln völlig genügend und für 
die zweite dieser Gruppen weit besser überein als die allgemeine Curve, 
indem die Abweichungen sind 


1772 — 4 

HhO s O I 5 

1 777 

— 0 s 0 I 0 

1781 

-+ o s o I 0 

1775 

-O.OO5 

1778 

— 0 008 

GO 

r"- 

— 0 003 

1776 

— 0.02 I 

1 779 

1780 

+ 0.022 

+ 0 008 

CO 

CO 

— 0.0 I 0 


so dass möglicherweise eine plötzliche Verkleinerung um o s o8 von 
1776 auf 1777, und dann nochmals eine sehr nahe gleiche plötzliche 
Verkleinerung von 1783 auf 1784 stattgefunden hat Es würde dann 
nicht weiter als zweifelhaft zu erachten sein , dass der Beobachter seine 
Auffassung an diesen Stellen, bewusst oder unbewusst, geändert oder 
durch eine am Instrument vorgenommene Änderung — schärfere Bilder 
und damit — kleinere Durchmesser erlangt hatte. Nur das für die 
Fortsetzung der Reihe unzweifelhaft festgestellte Verhalten macht es 
dennoch wiederum einigermaassen wahrscheinlich, dass die Curve 
auch für die vor 1784 liegenden Jahre den normalen Verlauf der 
Maskelyne’schen Beobachtungen richtiger charaktensirt, und die stärke- 
ren Abweichungen von derselben, soweit sie nicht durch die zufälligen 
Fehler der einzelnen Beobachtungen erklärt werden, nur Störungen des 
regelmässigen Ganges sind, die nur durch zufällige besondere, längere 
Abschnitte gleichmässig beeinflussende Umstände herbeigeführt wurden. 

Weiter ist zu untersuchen, ob diese merkwürdige Veränderung 
der von Maskelyne beobachteten Sonnendurchmesser anderweitig be- 
stätigt oder widerlegt wird Leider gibt das in den Beobachtungen 
der Assistenten gebotene Material nur eine wenig bestimmte Antwort 
auf diese Frage, hauptsächlich wegen des häufigen Wechsels der 
Assistenten, deren Beobachtungen eben nur vermittelst der Vergleichun- 
gen mit den Maskelyne'schen an einander angeschlossen werden können. 
Nur die Beobachtungen der Assistenten G. G , J L., T.F und T T., und 
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allenfalls noch J. C. und T E . , sind überhaupt ausgedehnt genug, um 
hier benutzt werden zu können. Die Beobachtungen von J. C. fallen 
aber zu 4 / s auf die Zeit des Stillstandes in den Maskelyne’ sehen Durch- 
messern, und die Bestätigung, welche sie für denselben geben, trifft 
die hier vorliegende Frage nicht Die beiden vorhergehenden, auf 
den absteigenden Zweig der Curve fallenden Reihen von G. G. 1776 
— 1781 und J.L. 1781 — 1786 widersprechen einer Abnahme der 
Durchmesser so entschieden als nur möglich, indem jede dieser beiden 
Reihen für sich , wenn überhaupt eine Änderung , eine Zunahme an- 
zeigen würde; die erstere Reihe ist. aber weniger beweisend, weil sie 
in eine Zeit fällt, wo auch die Maskelyne’sclien Werthe selbst Still- 
stehen. Für den aufsteigenden Zweig geben die Beobachtungen von 
T.E 1796 — 1798 statt der 0*03 Zunahme der Curve eine Abnahme 
von 0*03, widersprechen also gleichfalls den Maskelyne’schen Be- 
obachtungen, aber die Abweichung von denselben überschreitet so 
wenig die anzunehmenden m. F., dass dieser Widerspruch für sich 
kaum ms Gewicht, lallen wurde Die Beobachtungen von T. F. 1799 
— 1807 geben alsdann eine Zunahme, die mit der gleichzeitigen Zu- 
nahme der Maskelyne \sc-hen Durchmesser m ihrem jährlichen Betrage 
nahe genug überemstimt, wenn man ein der Zeit proportionales Glied 
aus den Jahresmitteln ableitet, aber diess erscheint nicht als zulässig, 
indem die Schwankungen der Jahresmittel von T.F viel zu unregel- 
mässig sind. Dieser Beobachter scheint vielmehr seine Auffassung nach 
Juli 1 80 1 geändert und dann von einem Mittelwerth erst nach unten 
und zuletzt, wieder nach oben geschwankt zu haben. Schliesslich geben 
die Beobachtungen von T T. 1807 — 1810 eine entschiedene Zunahme, 
folgen also dem Gange der Maskelyne’sclien' Durchmesser, aber diese 
Zunahme erfolgt, in ihrem ganzen Betrage von o s i8 von 1807 auf 
1809, in einer Zeit, m welcher die Maskelyne’ sehe Curve nur eme 
Änderung von einem Fünftel dieses Betrages verlangt, und von 1809 
auf 1810 bleibt der Durchmesser nach T T. unverändert. Diese über- 
mässige Zunahme am Anfang und der dann eintretende Stillstand sind 
aber deutliche Zeichen einer starken lediglich persönlichen Änderung 

"Überwiegend sprechen also die vergleichbaren Beobachtungen der 
Assistenten einzeln genommen gegen die Realität der Änderungen in 
Maskelyne’ s Durchmessern, indess ist das Übergewicht nicht stark 
genug, um dieselben nachweislich und vollständig auf eme Änderung 
dieses Beobachters selbst zurückzufuhren. 

Umgekehrt erhält man einen Ausschlag zu Gunsten eines ob- 
jectiven Charakters jener Änderungen, wenn man die persönlichen 
Gleichungen nicht aus der Aufgal >e eliminirt und , indem man die- 
selben nur als eine hinzutretende Gattung zufälliger Fehler bei der 
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Gewichtsbestimmung "berücksichtigt, die ganze Reihe der Assistenten- 
beobachtungen vergleicht Einen Versuch dazu stellt die folgende 
Tafel dar. 


Grw — Tab Reg, Assistenten 1772 — 1810 


R B 

4-0*189 

Gew 

2 ) 



J H 

4-0 145 

*> 

3 

4- 0*123 

Ep 1776.0 

G G 

4-0074 


4 1 



J Ij 

4- 0 007 

» 

4 ) 



M E 

— 0006 

0 

1 

— 0 002 

- *785 3 

J B 

— 0034 

» 

1 \ 



W. G 

4-0082 


2 ) 



J C 

— 0 016 


3 

4- 0 045 

» 1791 0 

B C 

4-0098 

» 

2 \ 



J G 

4-0 104 

» 

2 ) 



[D K 
T E 

4-0 173 
— 0051 


a K 

3 [ 

4- 0 028 

* i 79 6 4 

W G 

4- 0 1 12 

» 




F N 

4- 0 072 

» 

1 } 



T F 

4-0039 


4 

4- 0 108 

» 1805 6 

T T 

4-0 187 

* 

4 1 




(Tafel 0) 


Die Beobachtungen von D. K werden jedenfalls , wegen des auch 


anderweitig bekannten abnormen Verhaltens seiner Antritte, besser 


ausgeschlossen. Es bleiben 15 Werthe, die ich zu je 3 mit den an- 
gegebenen beiläufig abgeschätzten relativen Gewichten 111 Mittel ver- 
einigt habe. Von den fünf so gewonnenen W erthen schlicssen sich 
vier der Maskelyne’schen Curve in der That in auffallender Weise an, 
nur der mittelste weicht, allerdings ganz und gar, ab Mit einer 
Reduction Ass. — M = +0*154 würde nämlich die Curve die fünf ent- 
sprechenden Werthe geben : 

4 - 0*128 
— OOI4 
— OO7O 
+ 0 OO9 
4-0 I33 


Der weite Spielraum aber, welcher bei der Zusammenfassung der Be- 
obachtungen von jedesmal nur 3 Beobachtern für eine zufällige Cfrup- 
pirung der persönlichen Gleichungen bleibt , nimmt der vorwiegendeil 
Bestätigung, welche diese Vergleichung für die Maskelyne’schen Re- 
sultate zu enthalten scheint, alle Beweiskraft 

Es sind nun noch die Quadrantenbeobachtungen’ vorhanden, aus 
denen man die verticalen Durchmesser für dieselbe Periode ableiten 
kann Es würde in der That nicht ohne Interesse sein auch diese 
zu untersuchen. Eine leichte Überlegung zeigt aber, dass das Er- 
gebnis dieser Untersuchung in keinem Fall etwas zur Entscheidung 
der hier vorliegenden wichtigen Frage beitragen kann, ob die m 
Maskelyne’s horizontalen Durchmessern nachgewiesenen Schwankungen 
subjectiver oder objectiver Natur sind 

Ein Anschluss der Beobachtungen vor und nach der Verände- 
rung des Objectivs aneinander ist nicht möglich. Könnte man sich 
für die ganze Reihe von 1765 ab an die Zahlen halten, wie sie aus 
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den Beobachtungen liervorgelien , so würden dieselben wahrscheinlich 
machen, dass die allmähliche bis 1790 fortgehende Abnahme der Durch- 
messer von Anfang an stattgefunden hat, und der regelmässige Gang 
nur zeitweise, auch in der ersten Periode, durch Störungen ver- 
wischt ist. Es ist aber mit grosser Wahrscheinlichkeit anzunehmen, 
dass das schärfere Sonnenbild von dem neuen achromatischen Objectiv 
kleiner gewesen ist und man eine Reduction an die Culminations- 
dauern der ersten Reihe anzubringen hat, ehe sie mit den späteren 
vereinigt werden können Diese Reduction ergibt sich durch un- 
mittelbare Vergleichung der Maskelyne’schen Beobachtungen Jan. 1771 
— Mai 1772 (1 19 B.) und Aug. 1772 — Dec. 1772 (86 B.) = — o s io4, 
und wird sehr nahe bestätigt durch unmittelbare Vergleichung der 
Beobachtungen des Assistenten B. B. April 1770 — Juli 1771 (80 B.) 
und Aug 1772 — Sept. 1773 (91 B.), welche — o s 1 2 1 gibt. Mit der Re- 
duction ~-o s i 04 für die Beobachtungen mit dem alten Objectiv erhält 

man aber für die Jahre 1767 — 1776 folgende Reihe M — T. Reg. : 

1767 — o ä 020 88 

1768 —0025 87 

176 9 —0028 107 

1 77b o 000 58 

1771 4-0004 90 

1772 -0037 29) 0 « 002 i 

» 4-0052 17 ) 

177 3 —0021 69 

1 774 4 - O 045 20 

1775 —0014 66 

177Ö —0030 62 

Dann hätten also , nach der schnellen Abnahme in den beiden ersten 
Jahren, die Maskelyne’ sehen Durchmesser 10 Jahre hindurch keine 
Veränderung erfahren, und wären dann nach einer plötzlichen Ver- 
minderung um etwa 1 " 1776-7 wiederum 7 J alire lang* auf dem 
neuen Werth stehen gebheben, um erst im Verlauf des Jahres 1783 
ihren merkwürdigen regelmässigen Gang einzuschlagen, während vor- 
her von einem solchen nicht mehr die Rede sein könnte. Die Er- 
mittelung des numerischen Betrages der an sich wahrscheinlichen 
negativen Reduction für die alte Reihe bleibt aber viel zu unsicher, 
um die Datirung der fortschreitenden Abnahme von einer früheren, 
bereits am Anfang oder innerhalb der alten Reihe eingetretenen Epoche 
auszuschliessen. — 

Es ist für die Beurtheilung der Verhältnisse nicht unwesentlich 
festzustellen, dass Maskelyne die Sonnendurchmesser am Passagen- 
instrument kleiner beobachtet hat als sämmtliche Assistenten ohne 
Ausnahme. Für die Beobachtungen mit dem alten Objectiv sind die 
persönlichen Gleichungen oben schon angegeben Für die neue Reihe 

1 Die Gewichte dei alten Reihe sind etwa mit, 2/3 zu multiphcnen, um mit denen der 
neuen Reihe gleichartig zu werden 
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habe ich dieselben auf zwei Wegen abgeleitet, indem ich die Jahres- 
mittel der Assistenten — in einigen durch die Gruppirung der Beob- 
achtungen gegebenen Fallen Mittel für Perioden von etwas mehr als 
einjähriger Dauer — einmal unmittelbar mit dem beobachteten Mittel 
Maskelyne’s für denselben Zeitraum, das andere Mal mit dem der Aus- 
gleichungscurve entnommenen entsprechenden Werth verglich. Auf 
diese Weise ergab sich die folgende Tafel 


Tafel P. 

Persönliche Gleichungen zwischen Maskelyne und den 

Assistenten. 


Assistent u Jahr 


M. — Ass 


M Ciu ve — Ass 


R B 
J H 

G G 


J L 


MH 
J Br, 
W G 
J C 


B C 
J G 
B.K. 
T B 


W G 

F JSf 

T F 


T T 


* 


1772- 3 

1773- 4 
1 775-6 

1776 

1777 

1778 

1779 

1780 

1781 

1781 

1782 
' 7 8 3 
1784 

J 7 f 5 

1 786 

1787 
I 787-8 
I 788 - 9 

^89 

1790 

1791 

1792 

1792 - 3 

1793 - 4 
1794 - 6 * 

1796 

*797 

1798 

11798 

1798-9 

1799 

1800 

1801 

1802 

1803 

1804 

1805 

1806 

1807 

1807 

1808 

1809 

1810 

Oct 1794- 


234 


— o s i8o 

— o 126 

0 239 3 1 5 

— o 103 30 6 

— o 080 33 3 

-° 138 33 5 

— o 185 20 o 

— o 103 26 6 

— 0280 264 

— o 082 15 8 

— o 076 29 o 
-0097 355 

— o 120 32 1 
-0157 245 

— o 306 19 7 } 

— o 189 
-0174 

— o 300 

— 0191 89] 

— o 270 30 6 f 

— o 224 27 6 ( 
-0323 103 ' 

— o 309 

— o 301 
-0388 

— o 1 27 46 3 

— 0067 304 

— 0061 257 
-0234 

— o 164 

— 0088 288 
-°°n 37 q 

— 0118 43 8 
-o 177 434 

— o 1 1 1 41 0 

— 0063 360 
-0032 357 

— 0066 31 1 

— 0093 298 

“°°49 33 5 

— 0090 328 
-o 174 334 
-o 155 279 

-Jan 1796 


— 0" 1 80 


— 0*191 

— 0 101 ) 
-0232 ] 

-0*156 


— 0 108 \ 



- 0 °3 7 


— 0 158 

— 0 103 \ 

— 0 195 ( 

— 0 140 


-o 141 


- o 251 


- o 204 ' 
-0305 
-0115 
-o 108 j 
-o 138 ( 

- o 172 / 

- ° 1 so * 

- o 286 , 

-° r 9 7 
-0173 
-0311 

- o 221 
-0 271 
-o 219 

— o 329 

-03*5 

— O 301 
-0386 

— 0112 

— o 093 — o 078 

-OO57 
-0 225 

— o 178 
-0095 

— 0030 
— O 1 14 
-0146 

— o 087 — o 107 

— 0054 

— 0032 

— o 066 

— 0084 
-0031 

o 126 

0 l 73 

0147 


-0149 


-0248 


-0090 


— 0115 


> — 0 079 


~ ai 37 
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Für die sieben Assistenten, welche mit dem neuen Objectiv 
länger als zwei volle Jahre beobachtet haben, habe ich, obwohl er- 
sichtlich ihre Gleichungen mit Maskelyne thatsächlich nicht m allen 
Fällen unveränderlich gewesen sind, Mittel gebildet, aus der ersten 
Reihe mit Berücksichtigung der aufgefulirten rechnungsmässigen Ge- 
wichte der einzelnen Vergleichungen, aus der zweiten Reihe einfach 
mit den früher angegebenen Gewichten für die Jahresmittel der 
Assistenten selbst. Im Mittel beider Bestimmungen habe ich die Re- 
ductionen auf Maskelyne angenommen- 

für J H — o s i74 
» G. G — o. 149 
» J. L. — o. 145 
» J C. —0250 
>» T. E. — o 09 1 
» T. F — o 083 
» T. T. — o 1 2 6 

und mit Benutzung dieser Zahlen schliesslich eine neue Reihe von 
Jahresmitteln aus den Beobachtungen Maskelyne’s und dieser sieben 
Assistenten zusammen abgeleitet 

Die Vereinigung der Beobachtungen Maskelyne’s mit denjenigen 
der Assistenten ist durchaus unzulässig, wenn, wie es bis jetzt doch 
nur als wahrscheinlich angenommen werden kann, die wunderbare 
Veränderung seiner Sonnendurchmesser dem Beobachter zuzuschreiben 
ist. Die Zulässigkeit der Vereinigung würde fraglich bleiben, wenn 
die Ursache der Veränderung im Instrument gelegen hatte, was ich 
freilich überhaupt, wenigstens für die beiden letzten Drittel der Reihe, 
für ausgeschlossen erachte Dagegen ist die Vereinigung geboten, 
wenn man den Ursprung der Änderungen ausserhalb der Sternwarte 
sucht, insbesondere wenn man dieselben der Sonne selbst zuschreiben 
will. Die folgende Tafel muss deshalb hier noch Platz finden. 


Tafel Ql. 

Jahreswerthe Grw. -Tab.Reg. für alle Beobachter zusammen. 


Jahr Mittel Beob. Abw 

1772* -+- 0*052 17 ■+■ 0*^037 

1 773 —0019 75 —0023 

1774 -0054 131 -0.042 

1775 “*"0017 134 +0044. 

1776 —0056 147 —0016 

*777 ~~ 0 1 1 57 ~~ 0 

1778 — 0101 i"so —0035 

1779 —0051 £>5 -+- o 02b 

1 780 — 0 05 1 126 -+* o 043 

1781 —0044 142 *4-0064 

1782 —0132 137 —0007 

1783 —0125 157 4-0015 

1784 —0151 137 4-0.006 


Jahi Mittel Beob Abw 

1785 —0*193 128 —0*017 

1786 —0136 137 4-0058 
1787* — 0194 x 1 8 4-0016 
1788* —0221 105 4-0004 

1789 -0235 134 4-0.003 

1790 —0248 15 1 4-0002 

1791 —0262 153 —0.013 

1792 —0213 85 4-0012 

1793* — o 199 76 4-0007 

1794* — o 196 101 —0009 
1795* —O 171 72 —0003 

1790 — 0.141 157 4-0009 
*797 —0128 130 4-0005 


Jahr Mittel Beob. Abw. 

1798 —0*129 147 — o s on 

1799 —0089 126 -+-0013 

1800 —0104 160 —0017 

1801 —0.060 181 4-0013 

1802 —0042 180 4-0018 

1803 —0040 171 4-0007 

1804 —0058 156 —0023 

1805 —0056 165 —0030 

1806 —0019 158 —0015 

1807 —0014 160 —0029 

1808 4-0034 146 —0004 

1809 4-0.079 *4° +0018 

1810 4-0089 146 0000 


Auw* ns 
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In den mit * bezeichneten Jahren konnten nur Maskelyne’sche 
Beobachtungen benutzt werden. Natürlich kann diese Tafel, da die 
Beobachtungen der nach einander folgenden Assistenten auf die gleich- 
zeitigen Maskelyne’ sehen reducirt sind, im ganzen nur dem Gang der 
vorhin für Maskelyne allem aufgestellten Tafel folgen Im einzelnen 
ist der Gang aber im Anfang ganz und gar unregelmässig und auch 
weiterhin entschieden weniger regelmassig als derjenige der Maske- 
lyne’schen Beobachtungen allein. Die bei einem einfachen, bis 1791.1 
durchweg absteigenden und dann wieder bis zuletzt aufsteigenden 
Zuge einer Ausgleichungscurve unvermeidlichen Abweichungen der 
Jahresmittel, welche in vorstehender Tafel aufgefulirt sind, geben als 
Durchschnittsbetrag für das erste Drittel o s 034, für den Rest der 
Reihe o s oi4, insgesammt, o s o2i Diese Vergrösserung der früher 
gefundenen Durchschnittsfehler (nach Taf. N) ergibt etwas bestimmter 
als die vorhin vorgenominene Vergleichung der Beobachtungen der 
einzelnen Assistenten, dass die Beobachtungen der Assistenten den 
Gang der Maskelyne’ sehen Sonnendurchmesser nicht bestätigen. 


Ich will noch auf eine Thatsache aufmerksam machen, welche 
mir bei der Vergleichung der alten und neuen Greenwicher Beobach- 
tungen entgegengetreten ist, eine Verschlechterung des Wetters seit 
der Mitte des vorigen Jahrhunderts, insbesondere aber seit 50 bis 60 
Jahren, welche höchst bedauerlicher Art nicht nur für den Astro- 
nomen ist. Folgende Zusammenstellung gibt für 134 Jahre — eine 
zusammenhängende Reihe von 1765 ab — dfe Anzahl der Tage, an 
denen der Zustand des Himmels in Greenwich ausweislich der Be- 
obachtungsregister die Beobachtung der Meridiandurchgänge beider 
Sonnenränder erlaubt hat Neben diesen Zahlen ist, zum Zweck einer 
weiter unten auszuführenden Vergleichung, die Mitteltemperatur der 
betreffenden Jahre angegeben, soweit sie bekannt ist 


Tafel R. 


Jährliche Beobachtungszahlen und Mitteltemperaturen. 


Jahi 


Beob 

Jahi 

Beob ' 

Temp 

Jahr Beob ' 

Temp 

Jahi 

Beob 

Temp 

- 1750 - 

■ I 

*35 

'765 

(' 55 ) 


1775 

136 

5 0 °° 

1785 

128 

46^ 

1751. 

-2 

146 

1766 

I4O 


1776 

148 

48 3 

1786 

13 7 


1752- 

-3 

167 

1767 

I 3 I 


I 777 

l 57 

48 2 

‘78 7 

138 

$1 

I 753 ‘ 

-4 


1768 

142 


1778 

* 5 ° 

492 

1788 

l 55 

47 9 

1754- 

-5 

101 

l 7$ 9 

152 


l 7 79 

(121) 


1789 

i 59 

46.7 

r 755 

-6 

l5 i 

1770 

ll 7 


1780 

126 

48 8 

1790 

151 

48 1 

1756 

-z 

146 

1771 

142 

45°4 

1781 

142 

49 8 

' 79 ' 

153 

48 1 

'757 

-8 

184 

1772 

120 

4 7 1 

1782 

137 

45 5 

1792 

121 

48.0 

1758 

-9 

167 

*77 3 

J 39 

46 6 

l7 0 3 

i 57 

480 

'793 

140 

.47 9 

1759- 

■60 

179 

!774 

i 34 

477 

, 1784 

137 

45 1 

‘794 

ISO 

489 
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Jahi 

Beob 

Temp 

Belv 

Jahi 

Beob 

Temp 

Belv 

Jahr Beob 

Temp Belv 

Jahi 

Beob 

Temp 

1793 

132 

47°2 


1819 

(160) 

49"3 

o°o 

1842 

1 16 

49°6- 

0°2 

1866 

95 

5°°4 

1796 

160 

478 


1820 

155 

47 4 

00 

1843 

99 

494 71 

04 

1867 

73 

488 

1797 


471 


1821 

151 

49 3 

+ 03 

1844 

102 

487- 

0 S 

1868 

1 1 1 

5 2 0 

*79 8 

1 61 

48 6 


1822 

183 

510 

— 0 1 

'845 

100 

476- 

0 6 

1869 

79 

49 5 

l 799 

I 44 

45 7 


1823 

136 

47 3' 

-s-02 

1846 

92 

5 1 3- 

03 

1870 

106 

487 

1800 

160 

4S3 


1824 

138 

4 8 3 

4- 1 0 

>847 

89 

49 6 - 

0 7 

1871 

103 

487 

1801 

182 

4P 0 


1 82 3 

126 

496 

00 

1848 

94 

50 2 — 

0 9 

1872 

107 

507 

1802 

180 

48 0 


1826 

169 

49 9 

00 

1849 

103 

49 9" 

0 8 

1873 

102 

489 

>8°3 

*7* 

482 


1827 

! 5Ö 

48.5 

4-02 

■85° 

94 

49 5- 

1 1 

1874 

94 

49 3 

1804 

136 

49 5 


1828 

J 44 

501 

00 

1851 

87 

49 3“ 

0 8 

■875 

96 

49 3 

i803 

165 

47 7 


1829 

123 

46 6 

-04 

1852 

103 

506- 

07 

1876 

99 

50 1 

l80Ö 

138 

305 


1830 

146 

478 

— 0 1 

1853 

78 

47 5“ 

0 2 

■877 

75 

49 9 

l807 

160 

4 8 3 

, 

*83* 

152 

504 

-05 

1854 

1 10 

492- 

03 

1878 

77 

49 7 

1808 

146 

48,1 


1832 

142 

49 1 

-0.5 

1855 

86 

472- 

0 3 

i8 79 

61 

463 

i8oy 

140 

48 0 


•833 

122 

490 

-03 

1856 

105 

49 1 


1880 

99 

49 5 

l8lO 

147 

487 


1834 

x 45 

510 

— 06 

‘857 


5 1 ^ 


1881 

107 

48 8 

l8ll 

164 

496 


i8 35 

128 

49 2 

— 08 

1858 

126 

49 5 


1882 

87 

49 8 

l8l2 

140 

4^5 

4-0°4 



48 1 


•859 

109 

50 9 


‘oo 3 

n 3 

49.4 

1813 

*5* 

472 

-HO 9 

1836 

104 

— 0 1 

1860 

71 

47 6 


'884 

100 

507 

1814 

160 

45 8 

+ 0Ö 

,837 

92 

47 3 

00 

1861 

108 

300 


1 88 s 

1 1 1 

48 7 

181 3 

173 

49° 

00 

,838 

108 

464 

— 0 1 

1862 

82 

49 9 


188S 

, n 5 

488 

i8i(> 

140 

404 

»03 

1839 

10 3 

477 

4-0 1 

1863 

103 

5° 7 

4 

i 887 : 

I2 5. 

47 9 

1817 


47 7 

+ 0 I 

184O 

104 

478 

~oö 

1864 

1865 

105 

490 


1888 

1 8b 

47 8 

1818 

>7‘ 

30.8 

-04 

1841 

102 

487 

-03 

104 

509 






Die drei in Klammern angegebenen Zahlen sind ergänzte. Im 
Jahre 1765 beginnen Maskelyne’s Beobachtungen nämlich erst im Mai, 
und ich habe zu ihrer Anzahl 37 als die Durchschnittszahl der 1766 bis 
1772 in den ersten 4 Monaten des Jahres erhaltenen hinzugefügt 2 ; 
1779 sind wegen des Umbaues des Beobachtungsraums 3 Monate, 
Juli — Sept., ausgefallen und dafür, nach dem Durchschnitt für die 
umliegenden Jahre, 36 Tage zugelegt, 1819 fehlen aus ähnlichem 
Grunde Beobachtungen Oct. 28 — Nov 17 und ist deshalb die Zahl 
der wirklich beobachteten Sonnendurchmesser, 153, auf 160 erhöht. 
Tm Jahre 1832 war das Passage -Instrument 6 Wochen ausser Thatig- 
keit, und ergibt sich die Zahl von 142 Durchmessern, wenn 18 in 
dieser Zeit am Mauerkreis beobachtete mitgezählt werden. 

Die Durchschnittszahlen der Beobachtungstage in einem Jahre sind- 


1 75 O— I 7 OO 

1705 — ' 1 775 
I 776 — I 786 
I 787 — I 798 
1709 — i8"i° 
1811-1818 
1819 — 1827 
1828—1835 


160 
1 38 
140 
148 
159 
154 
152 
138 


(Bradley) 
j (Maskelyne) 


(Pond) 


1836 — 1846 
1847 — 1837 
1858 — 1867 
I 8S8-i8 7 7 
! 878— 1888 


102 (1 19) 

97 O 13 ) 

98 (114) 

97 ( 113 ) 

98 ( 115 ) 


(Airy) 

(Airy u Chnstie) 


Von 1836 ab sind die Zahlen nicht unmittelbar mit den früheren 


1 Die Mittheilung der Beobachtungszahlen und Mitteltemperaturen dieser noch 
nicht veröffentlichten Jahrgange verdanke ich der Gefälligkeit der Greenwicher Herren 

Astronomen, * 

2 Aus den ersten 2 1/2 Monaten des Jahres sind Beobachtungen unter der Di- 
rection von Bliss vorhanden — darunter 13 vollständige Sonnenbeobachtungen — m 
dieser Zeit ist aber augenscheinlich nicht, regelmässig beobachtet 


7 * 
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vergleichbar , weil mit dem Beginn der Airy’schen Direction der bis 
dahin nicht unterbrochene Sonntagsdienst der Sternwarte sehr stark 
eingeschränkt, für die Sonnenbeobachtungen gänzlich aufgehoben 
wurde; man muss deshalb die aus den Registern gezogenen Summen 
um den sechsten Theil vergrossern und erhält damit die vorstehend 
in Klammern angegebenen , nunmehr mit den Zahlen für die früheren 
Directionsperioden so nahe als möglich vergleichbar gemachten Werthe. 
Ganz gleichartig sind dieselben deshalb noch nicht, weil Bradley 
nnd Maskelyne nur mit jeweils einem Assistenten arbeiteten, und 
manchmal, zuweilen längere Zeit hindurch, nur ein Beobachter auf 
der Sternwarte war, während Pond die Zahl derselben bald ver- 
grösserte und unter Airy das zu den Beobachtungen herangezogene 
Personal bekanntlich noch weiter vermehrt worden ist Es werden 
daher in der ersten Hälfte der ganzen Reihe gelegentlich Beobachtungen 
ausgefallen sein und die ermittelten Zahlen etwas hinter der Anzahl 
der Tage Zurückbleiben, an denen es thatsächlich möglich gewesen 
ist den Durchgang beider Sonnenränder zu beobachten, während die 
beiden letzten Mittelwerthe für Pond’s Direction unmittelbar und die 


folgenden m der durch die eingeklammerten Zahlen vorgenommenen 
Erhöhung die durchschnittliche jährliche Häufigkeit des Vorkommens 
der Möglichkeit, zur Beobachtung erschöpfend nachweisen werden. 

Um so auffallender ist es, wie viel kleiner die Beobachtungs- 
zahlen seit 50 oder 60 Jahren geworden sind, und um so mehr 
kann daraus nur gefolgert werden, dass sich die Himmelsansicht 
für Greenwich ganz wesentlich verschlechtert hat. 

Diess tritt noch deutlicher hervor., wenn man die Jahre mit 


Beobachtungszahlen über und unter dem Durchschnitt für die einzelnen 
Gruppen der ganzen Reihe gesondert vergleicht Man erhält dann 
nämlich folgende Durchsclinittswerthe . 



bessere 

schlechte! e 

Pio cents atz 

imttl 

Perioden 



Jahre 


bess schlecht 

bess 

1750 

1760 

172 

B 

(5) 

148 B 

(5) 

100 

100 


1765 

— *775 

146 


(6) 

128 » 

( 5 ) 


87 


1776 

— 1786 

151 

» 

(s) 

131 . 

(6) 

88 

89 

4 8°2 

1787 

-1798 

155 

» 

(8) 

*33 • 

( 4 ) 

90 

90 

47 9 

•799 

— 1810 

170 

» 

(6) 

148 » 

(6) 

99 

100 

48 2 

18 1 1 

— 1818 

167 


(4) 

141 » 

( 4 ) 

97 

95 

48 8 

‘ 8 i 9 

— 1827 

167 


(4) 

140 » 

( 5 ) 


95 

494 

i82Ö 

— '835 

146 

» 

( 5 ) 

124 » 

( 3 ) 

% 

84 

497 

I836 

— 184b 

124 

» 

(6) 

113 » 

( 5 ) 

7 2 

76 

48 1 

•847 

—'857 

I2 5 

* 

( 5 ) 

103 » 

(6) 

72 

6 q 

49 9 

>858 

— 1867 

127 


(6) 

94 * 

(4) 

74 

63 

50 2 

l868 

—^77 

122 

» 

(6) 

100 » 

( 4 ) 

7 i 

68 

49 9 

1878 

—1888 

128 


( 7 ) 

91 * 

( 4 ) 

75 

61 

49 1 

Die 

beiden 

Columnen » Procentsatz 

« geben 


48 4 

(Tafel S) 

48 3 
480 


49 5 
484 


Vergleichung mit der Bradley’sehen Periode. 

Die Durchschnittszahl der möglichen Beobachtungen ist also 
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für die besseren Jahre seit Bradley’s Zeit von 172 auf 125 für die 
— abgesehen von den Sonntagen, für welche die nothwendige Er- 
gänzung in vorstehender Tafel natürlich vorgenommen ist — gewiss 
vollständiger ausgenutzte Airy’sche Periode, für die schlechteren Jahre 
von 148 auf 100, für die letzten 30 Jahre sogar auf 95 herunter 
gegangen; die absolute Abnahme ist für die schlechteren Jahre min- 
destens gleich stark, die procentualische ganz erheblich stärker als 
für die besseren. Die »guten Jahre« sind seit 50 Jahren schlechter, 
als bis vor 60 Jahren die schlechten gewesen sind, und das Wetter 
der schlechten Jahre hat sich in noch erschreckenderm Maasse 
verschlimmert. 

Es liegt nahe, diese Verschlechterung des Wetters mit der zu- 
nehmenden Verunreinigung der Atmosphaere in Folge menschlicher 
Thätigkeit, insbesondere durch den Rauch der verbrannten Kohlen, 
in Zusammenhang zu bringen, welcher sowohl die Luft unmittelbar 
trübt, als auch durch Beförderung von Gondensationen die durch- 
schnittliche Himmelsbedeckung steigert. Diese unheilvolle Wirkung 
des Wachsthums der europäischen Bevölkerung und ihrer Industrie 
muss in den Beobachtungsregistern einer Sternwarte in der Lage von 
Greenwich besonders deutlich hervortreten, wird sich aber wohl in 
kaum minderm Maasse in dem grössten Theil von England und den 
grossen Industrieprovinzen des europäischen Festlandes geltend machen ; 
ja wenn ich bedenke, wie weit, man nachweislich neuerdings grössere 
Anhäufungen von festen in der Atmosphaere suspendirten Theilchen 
durch die Luftströmungen hat vertreiben sehen, und wenn ich mich 
der Durchsichtigkeit der relativ rauchfreien Luft in Südamerica und 
Südafrica erinnere, mit deren gegenwärtig noch regelmässig statt- 
findender Beschaffenheit sich nur äusserst selten bei uns vorkommende 
Ausnahmezustände vergleichen lassen, so muss ich die Befürchtung 
aussprechen, dass für ganz Europa das Klima durch die Bewohner 
unseres Erdtheils in neuerer Zeit wesentlich verschlechtert ist. 

Auffallend ist es mdess, dass die Abnahme m der Häufigkeit der 
hellen Tage, unzweifelhaft wie sie ist, doch nach den Greenwicher 
Beobachtungsregistern keineswegs mit der Regelmässigkeit vor sich ge- 
gangen ist, welche zu erwarten wäre, wenn die mit dem Kohlen- 
verbrauch in der engeren und weiteren Umgebung der Sternwarte 
zunehmende V erunreimgung der Luft die alleinige Ursache des Rück- 
gangs in den Beobachtungszahlen sein sollte. Vielmehr setzt nach 
der reichen Bradley’sclien Beobachtungsperiode die Maskelyne’schef auf 
einem plötzlich sehr erniedrigten Niveau ein, das sich etwa 30 Jahre 
hindurch nur ganz langsam hebt, bis dann am Ende des vorigen Jahr- 
hunderts in schnell verstärktem Ansteigen die Höhe der Bradley sehen 
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Beobachtungszahlen wieder erreicht wird und nunmehr gegen 30 Jahre 
lang nahezu behauptet bleibt. Erst mit der Mitte der 20 ‘"‘‘Jahre 
dieses Jahrhunderts tritt wieder ein entschiedenes Sinken ein, das 
langsam bis zur Mitte der 30®" Jahre fortgeht. Zu letzterm Zoitpunct 
vermindert sich die Zahl der Beobachtungstage auffallend plötzlich um 
den zehnten Theil , um auf dem damit erreichten Niveau im ganzen un- 
verändert, jedenfalls im Lauf der letzten 45 Jahre im ganzen nicht er- 
niedrigt, stehen zu bleiben — obwohl gerade dieser letzte Zeitraum 
durch ein so colossales Anschwellen der Londoner Bevölkerung und der 
englischen Industrie, ganz besonders aber, unter dem Zusammenwirken 
beider Factoren, durch einen Ungeheuern Zuwachs des Kohlenverbrauchs 
in der nächsten Nachbarschaft der Greenwicher Sternwarte ausge- 
füllt wird. 

Es mangelt mir an genügenden Daten, an deren Hand ich unter- 
suchen könnte, ob und wie weit diese anscheinenden Anomalien zu 
erklären sind, ohne saeculare. von den localen Umständen unab- 
hängige Schwankungen des Klimas selbst annehmen zu müssen. Nur 
hinsichtlich der Thatsache, welche allerdings eine der auffallendsten 
ist, dass die durchschnittlichen Beobachtungszahlen 1 765 — 1708 viel 
niedriger sind als vorher 1750 — 1760 und auch nachher 1 799— 1 827, 
wird eine gewisse Controle der Verhältnisse durch vorliegende meteo- 
rologische Beobachtungen ermöglicht. 

Mr. J. Glaisher hat in einer in den Plnlosopliical Transactions 
1850 veröffentlichten Abhandlung 1 die jährlichen Mittel des Thermo- 
meterstandes m Greenwich für den Zeitraum 1771 — 1849 abgeleitet. 
Die dieser Abhandlung und für den weitern Zeitraum 1850 — 1888 
den Greenwicher Beobachtungen entnommenen Werthe sind in Tafel R 
neben den Zahlen der Beobachtungstage aufgefiihrt. Leider fehlen 
regelmässige Temperaturbeobachtungen aus Bradley’s Zeit und für 
Maskelyne’s erste Jahre; weiterhin hat man für Maskelyne’s und dann 
für Pond’s Zeit: 


Periode 
1771— 1775 
177Ö — 1786 
1787 — 1798 
1799 — 1810 
181 1 —1818 
1819 — 1827 
1828 — 1835 


Beob -Tage 


*34*7 

140=1=4 

148=^4 


159=1=4 
1 54*5 

I5 o“ 5 

> 38 = 4=5 


imttl Temp 
47°4=to°6 

47 9— °4 

47 9=1=04 

48 3=1=04 
479=1=04 

49 0=1=04 

49 i±04 


Ich habe hier »mittlere Fehler« der Mittel angegeben, wie man 
sie erhält, wenn man, einer Vergleichung der ganzen Reihe 1771 


>• Sequel to a paper on the Reduction of the Thermometncal Observation* 
made at the Apartments of the Royal Society By James Glaisher. Plol. Trans i8<o 
569 607 1 3 
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1888 mit den 12 für dieselbe gebildeten Periodenmitteln entsprechend, 
als »mittlere Fehler« eines Jahreswerths 12 ±15 Tage bez. ±i°24 F. 
annimmt. 

Man sieht, dass die mittleren Temperaturen der fünf ersten 
Perioden innerhalb der Grenzen ihrer mittleren Fehler mit emem con- 
stanten Mittelwerth = 47°9 übereinstimmen. Wenn das Anwachsen 
der Maskelyne’schen Beobachtungszahlen und das Festhalten des in 
ihrer letzten Periode erreichten Maximums im Anfang der Pond’schen 
Reihe durch eine thatsächliche Zunahme der Zahl der klaren Tage 
verursacht wäre, könnte sich eine solche Beständigkeit der mittleren 
Temperatur für den gleichen Zeitraum nicht ergeben, denn wie die 
Vergleichung für die einzelnen einander nahe gelegenen Jahre zeigt, 
und unmittelbar an den Mittelwerthen 111 Tafel S ersichtlich wird, 
haben im allgemeinen die Jahre mit zahlreicheren Beobaelitungstagen 
auch die höheren Temperaturen gehabt — wenn auch zahlreiche und 
darunter einige recht auffallende Ausnahmen Vorkommen. Mit dem 
Vorbehalt also, dass wirklich die Identität der Resultate der Thermo- 
meter-Ablesungen 1771 — 1818 als gleichbedeutend mit einer Unver- 
anderlichkeit der mittleren Lufttemperatur während dieses Zeitraums 
angesehen werden kann, weisen diese Resultate darauf hm, den auf- 
fallenden Gang der Maskelyne’schen Beobachtungszahlen in der An- 
ordnung und Auslührung der Beobachtungsreibe selbst und für diese 
Zeit überhaupt nicht in einer Veränderung der durchschnittlichen 
Himmelsbedeckung zu suchen. Vielleicht hat Maskelyne anfänglich auf 
die Vollständigkeit der Sonnenbeobachtungen geringeres Gewicht gelegt 
als Bradley — wie ja überhaupt die Beobacli tungsthätigkeit der Stern- 
warte unter seiner Direction weit hinter dem Stande der Bradley’schen 
Periode, mit Ausnahme ihrer letzten Jahre, zurückgeblieben ist — und 
erst später seine Ansprüche nach dieser Richtung gesteigert; eine 
solche Annahme würde in der That die einfachste Erklärung der hier 
besprochenen auffälligen Erscheinung liefern 

Ein ganz- sicheres Kriterium vermögen die vorliegenden Tem- 
peraturmittel freilich nicht zu liefern. Am Ende der obigen Zusammen- 
stellung ist ein entschiedenes Anwachsen der Zahlen ersichtlich, und 
dieselben bleiben auch weiterhin höher, nämlich: 

1836 — 1846 mittl Temp 48 o 4=*=0°4 

!8 47 — 1857 >* » 49 4 ±04 

1858 — 1867 » » 498=4=04 

1868 — 1877 >* >> 49 7 db o 4 

1878 — 1888 » ■> 48 9 ± o 4 

Das Mittel 1819 — i888 = 49°2 ist i°3 hoher als das Mittel 1771 — 
1818, und die Erhöhung tritt so plötzlich ein, dass sie die Unver- 
anderlichkeit der Beziehung der aus den Temperaturbeobachtungen 
, gezogenen Mittel zu der wahren mittleren Greenwicher Lufttemperatur 
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in Frage stellt — unmittelbar zwar nur für die Stelle, an welcher die 
berechneten Mittel sich so plötzlich ändern, aber der Nachweis eines 
den Beobachtungen oder ihrer Bearbeitung zur Last fallenden Sprunges 
an einer einzigen Stelle würde die Beweiskraft der ganzen Reihe er- 
schüttern und der Ausdehnung ihrer Vergleichung mit der Reihe der 
Beobachtungszahlen auf längere Zeiträume allen Werth benehmen. 

Wenn man sich der Unveranderlichkeit jener Beziehung ander- 
weitig versichern könnte, würde man m der Reihe der Temperatur- 
mittel 1771 — 1888 im ganzen ein fortschreitendes, nur zuweilen durch 
die zufälligen Abweichungen der einzelnen Jahre gestörtes, Ansteigen 
erblicken können. Die mittlere Temperatur für die Greenwicher Stern- 
warte würde sich aus der Reihe etwa zu 

48°74 H- o°02 14 (#— 1830.5) 

berechnen — welche Formel der ganzen Reihe nicht besser und nicht 
schlechter entspricht als die beiden Theilmittel, indem die Summe 
der für die 1 18 einzelnen Jahre übrig bleibenden Abweichungen, für 
die Formell 2 1°8, für die beiden Mittel 1 18°6, praktisch die nämliche 
ist; die Annäherung der Darstellung der Einzel werthe durch die 
12 Periodenmittel ist, bei einer Fehlersumme = iii°o, übrigens auch 
nicht merklich hoher. 1 

Die Annahme einer localen Temperaturerhöhung, deren Ausdruck 
man in der aufgestellten Formel nicht ganz unwahrscheinlich zu suchen 
hat, wurde die über die Bedeutung des Ganges in den Beobachtungs- 
zahlen oben gemachten Bemerkungen unberührt lassen. — 

Ich will zu denselben noch hinzufügen, dass die durch jenen 
Gang nachgewiesene Verschlechterung des Wetters sich keineswegs 
über das ganze Jahr gleiehmassig zu erstrecken scheint, vielmehr, 
wie kaum zweifelhaft bleibt; den bessern Jahresabschnitt ganz be- 
sonders stark betroffen hat. Ich habe m der ersten Nummer dieser 
Untersuchungen für die Airy’sche Reihe 1851 — 1883 den durchschnitt- 
lichen Procentsatz der Beobachtungen fiir die einzelnen Monate des 

1 Wahrend des Drucks dieser Mittheilung ist mir dmch die Gefälligkeit, von 
Mr Ellis eine zweite unabhängig, aus Beobachtungen von J H. Belville 1 8 1 1 — 1856 
abgeleitete, Temperaturreihe für Greenwich bekannt geworden, welche nn Quarterly 
Journal of the Koyal Meteorological Society 1888 veröffentlicht ist (The Mean Tempe- 
ratur e of the Air at Greenwich, from September 1811 to June 1856 inclusive. By Henry 
Stocks Eaton ) Die von Mr Eaton (p 1 5 des S -A ) zusammengestellten Jahresmittel 
für 1812 — 1855 geben, durch Abzug von o°6 auf das Niveau des Observatoriums 
reducirt bez zuiuckreducirt, die Abweichungen von den Gl aisher’ sehen Werthen, 
welche in Taf R unter der Überschrift »Belv « aufgefuhrt sind 

Ein Mittel zur Controle der Homogenität der Glaisher’schen Werthe vermag 
diese Eeihe nicht darzubieten, weil die Belville’sche Beobachtungsstation fünfmal (in 
den Jahren 1822, 1825, 1833, 1840 und 1844) verändert wurde, auch über die ange- 
wandten Thermometer und ihre Aufstellung nichts bekannt ist 
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Jahres angegeben. Die entsprechenden Zahlen für Bradley und 
Maskelyne sind: 

Bindley Maskelyne Biadley Maskelyne 


Jan 

6 1 0/0 

5 9 % 

Juli 

10 5 0/0 

94 % 

Fein* 

63 « 

6 S » 

Aug 

9 3 rt 

104 » 

Marz 

64 « 

8s » 

Sept 

104 » 

§5 * 

Apnl 

7 4 * 

8 8 » 

Oct 

9 1 * 

80 » 

Mai 

7 9 * 

9 3 " 

Nov 

9 5 ” 

7 3 1 , 

Jum 

9 7 • 

94 ■ 

Dec 

7 5 • 

65 . 


Danach erhalt man, wenn man die Normalzahl für ein Jahr hei 
Bradley = 160, bei Maskelyne (im Durchschnitt der ganzen Periode 
1765 — 1810) = 148 1 * * * * und bei Airy (1851 — 1883) um ’/ö der that ' 
sächlichen Arbeitsleistung erhöht =114 setzt, folgende 

Tafel T. 

Dyichschnitthche Zahl dei Beobachtungen in den einzelnen Monaten 


Monat 

Biadley 

10 Jahre 

Maskelyne 
4O Jahre 

Airy 

W Jahre 

Veihaltmss 

Airy Ma&h 

absol 

Ruckgang 

Januar 

98 

87 

84 

0 97 

03 

Felmiai 

10 I 

9 b 

85 

0 89 

1 1 

Maiz 

10 2 

12 6 

9 1 

0 7 2 

3 5 

April 

ii 8 

130 

10 2 

078 

2 8 

Mai 

1 2 6 

13 8 

IO 2 

o*74 

3 6 

Juni 

15 5 

! 39 

IO.5 

076 

34 

Juli 

166 

>39 

117 

0 84 

2 2 

August 

149 

154 

1 1 3 

0 73 

4i 

Septembei 

166 

14 1 

9 8 

0 70 

- 43 

Octobci 

14 G 

127 

84 

0 66 

43 

November 

15 2 

10 7 

9 g 

0 84 

1 7 

Decembei 

12.0 

96 

t>8 

o 71 

2 8 


Die Beobachtungszahlen sind also von Maskelyne auf Airy im 
Jahresdurchschnitt um 23 Procent, aber m den Monaten März — Oc- 
tober um 26, für November — Februar nur um 1 5 Procent zurück- 
gegangen; durchschnittlich sind März — October monatlich 3.5, in den 
vier Wintermonaten je 1.5 Beobachtungen weniger angestellt. Diese 
Verschiebung der Verhältnisse scheint wieder deutlich auf die künst- 
liche Trübung der Atmosphaere hinzuweisen, indem die Zunahme der 
Verunreinigung derselben in der besseren Jahreszeit, wenngleich ab- 
solut etwas geringer , doch relativ erheblich stärker , und ausserdem 
wirksamer gewesen ist. 

Über den Kohlen verbrauch von London, der hierbei in erster 
Linie in Betracht kommt, liegen Angaben vor, die leider nur bis 

1 Die Zahl dei 1765 — 1810 vorhandenen Beobachtungen betragt 6658, der 

Durchschnitt aus diesen 46 Jahren ist also, wenn diese Zahl noch wegen der Un- 

vollstandigkeil der Jahre 1765 und 1772 um 73 erhöht wird, für em volles Jahr 146. 
Ich habe die nachträgliche Berichtigung des unerheblichen Irrthums in den einmal 

mit der Zahl 148. aufgestellten Tafeln unterlassen, zumal dieselbe wahrscheinlich nicht 

einmal zu einer wirklichen Verbesserung geführt haben wurde 


Auwi its 


8 
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zum Jahre 1823 zuruckreichen , und die selbstverständlich nicht ohne 
weiteres den Beobachtungszahlen gegenübergestellt oder allein auch nur 
für die Verhältnisse in der nächsten Umgebung der Sternwarte als maass- 
gebend betrachtet werden können, deren Zusammenstellung bei diesem 
Anlass mdess dennoch des Interesses nicht entbehren dürfte. Danach 
betrug der Kohlen verbrauch der Stadt, in Millionen Tonnen: 


1823 

1 575 

1839 

OO 

fl 

1855 

4 178 

1871 

7 218 

1824 

1 830 

1840 

2 509 

1856 

4 39 2 

1872 

7 S 5 6 

1825 

1 872 

1841 

2 943 

>857 

4 3 V 

1873 

7 824 

1826 

1 815 

1842 

2 755 

1838 

4 477 

1874 

7423 

1827 

1 988 

1843 

2,663 

>859 

4507 

•875. 

8 205 

1828 

1 961 

1844 

2 S63 

1860 

5071 

187Ö 

8451 

1829 

2019 

1845 

3 461 

1861 

5 228 

1877 

8 502 

1830 

2 079 

1846 

2954 

1862 

4967 

1878 

8 795 

1831 

2 056 

1847 

3 322 

1863 

5 120 

1879 

10 059 

1832 

2 146 

1848 

3 47 £ 

1864 

5 468 

1880 

9915 

1833 

2015 

1849 

3 378 

1865 

5 903 

1881 

IO 564 

t »34 

2 080 

1850 

3638 

1866 

6013 

1882 

10 380 

l8 35 

2 300 

185 1 

3 508 

1867 

6 322 

i8 §3 

1 1 166 

1836 

2404 

1852 

3 742 

1868 

5907 

1884 

1 1 141 

1837 

2546 

i8 53 

4015 

1869 

6 222 

>885 

1 1 645 

1838 

2 5 20 

1854 

4 377 

1870 

6759 

1886 

1 1 800 


Die Einwohnerzahl von London betrug nach den seit 1801 in 
zehnjährigen Zwischenräumen ausgefiihrten Zählungen 

l80I 865 OOO 185 I 2^73000 

1811 ioibooo 1861 2815000 

1821 1226000 1871 3267000 

1831 1474000 1881 3832000, und 

1841 1878000 1888 4283000 nach Foitschmbung 

Neben den Beiträgen, welche London zur Verunreinigung der 
Atmosphaere liefert, kommen mdess die Rauchmengen, welche in 
grosserer Entfernung von Greenwich über grosseren Flächen der Luft 
zugeführt werden, gewiss ebenfalls wesentlich ihr die Gestaltung der 
Beobachtungsverhältnisse in Betracht. Bei der Unvollständigkeit und 
geringen Erstreckung, der bezüglichen Statistik beschränke ich mich 
darauf noch die folgende Tafel des Kohlen Verbrauchs in Grossbri- 
tannien zu geben, der seit 1854 verzeichnet ist und dessen Gang von 
dem des Londoner Verbrauchs wesentlich verschieden ist. 

Kohlenvcxbiauch m Grossbi itanmen m Millionen Tonnen 


1854 

60,3 

1863 

78 O 

1872 

1103 

1880 

128 

1 

1855 

594 

1864 

84O 

1873 

1144 

1881 

134 

6 

1856 

60 7 

I865 

89 O 

1874 

1 1 1 1 

1882 

135 

6 

i8 57 

586 

l866 

9 1 5 

1875 

”7 3 

m 

141 

0 

1858 

584 

1867 

93 9 

1876 

1 17 0 

j 884 

137 

4 

1859 

649 

1868 

92 2 

i8 77 

1 19 2 

>885 

*35 

6 

1860 

76 6 

1869 

967 

1878 

1 17 1 

l886 

i 34 

2 

l86l 

78 1 

187O 

98.7 

1879 

11 7 3 

1887 

l 37 

6 

l862 

73 3 

187I 

104 6 







Pie Vergleichung der monatlichen Beobachtungszahlen habe ich 
oben für Maskelyne und Airy gegeben. Tafel T enthält zwar auch 
die Angaben aus Bradley’s Zeit, seine Reihe eignet sich jedoch wegen 
ihrer kürzeren Dauer weniger zur Vergleichung, und ich habe sie 
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hauptsächlich deshalb mit aufgeführt, um an einem Beispiel au zeigen, 
mit welcher Vorsicht man eine Beobachtungsreihe bezüglich aller 
Einzelheiten ihrer Anordnung und Ausführung zu untersuchen hat, 
ehe man die Erklärung von Anomalien, die sich in derselben zeigen, 
ausserhalb der Beobachtungsreihe selbst zu suchen unternimmt Die 
Bradley’sche Jahrescurve zeigt eine auffallende Einbiegung im Früh- 
jahr, und das Zurückbleiben der Beobachtungszahlen in dieser Zeit 
erscheint noch befremdlicher, wenn man die Bradley’sehen Monats- 
mittel mit den entsprechenden Maskelyne’schen vergleicht. Die Dif- 
ferenzen Br.—M. sind: 



Jan Hh I I 

Juli 

+ 27 



Fehl +-05 

Aug 

-°5 



Marz — 24 

Sept 

+ 25 



April — 1 2 

Oct 

-+- 1 9 



Mai — 1 2 

No\ 

+ 4 5 



Juni + 1 6 

Dec 

+ 24 


also mit 

Ausnahme der drei Monate 

März — Mai 

durchschnittlich 

■+• 1 -9, in 

diesen aber — i 6. Die 

Erklärung dieses 

so befremdlich 


erscheinenden Unterschiedes liegt aber einfach in dem Umstand, dass 
Bradley im Frühjahr Vorlesungen in Oxford hielt und während der 
Monate März — Mai nur ausnahmsweise in Greenwich anwesend war, 
so dass der Assistent allein alle Beobachtungen ausführen musste 
und, wie sich hier ergibt, durchschnittlich monatlich 3 bis 4 Ge- 
legenheiten verlor, bei welchen zwei an den beiden Meridian-Instru- 
menten mit einander arbeitende Beobachter den Sonnendurehmesser 
hätten erlangen können. 

Diese Bemerkung zeigt übrigens noch, dass die für Bradley 
ermittelten Beobachtungszahlen noch einer Gorrectur bedürfen und 
durchschnittlich um 10 — 12 zu erhöhen sein werden, um den Wit- 
terungszustand der Jahre 1750 — 1760 im Verhältnis zu der Folge- 
zeit richtig zu cliarakterisiren. Für die seit der Mitte des vorigen 
Jahrhunderts eingetretcue Verschlimmerung ergibt sich dann ein noch 
beklagcnswertlierer Betrag. 


Von den umfangreichen Rechnungen, welche der vorstehenden 
Mittheilung III zu Grunde liegen, habe ich einen grossen Theil durch 
meinen vormaligen Assistenten Hrn. E. Stück ausführen lassen, nämlich 
die Ableitung der Fadenabstände, die Reduction der Sonnenbeobach- 
tungen auf den Mittelfäden , die Entnahme der beobachteten Durch- 
messer aus den reducirten Antritten und die Vergleichung der einzelnen 
Werthe mit den Tab Reg. Diese Abschnitte der Rechnung sind ein- 
fach ausgeführt; eine Prüfung durch Doppelrechnung, welche für den 
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zweiten und dritten der Gezeichneten Abschnitte sonst wünschenswert 
gewesen wäre, konnte ich grossentheils durch eine Vergleichung mit 
einer Zusammenstellung der in der Maskelyne’schen Reihe beobachte- 
ten Durchgangsdauem ersetzen, welche Hr Newcomb die Gefällig- 
keit hatte mir aus dem im Verlauf seiner bekannten grossen Arbeiten 
für die Herstellung neuer Planetentafeln im americanischen Nautical 
Almanac Office gesammelten Rechenmaterial ausziehen zu lasSen. Ich 
hatte mir diese Zusammenstellung ursprünglich m der Absicht erbeten, 
die Untersuchung der Maskelyne’schen Sonnendurchmesser gänzlich 
auf dieselbe zu gründen, hiervon aber Abstand nehmen müssen, als 
sich ergab, dass die Washingtoner Reduction mit den früher in 
Greenwich angewandten Fadenabständen ausgeführt war; ausserdem 
hat sich dieselbe nur auf etwa drei Viertel der vorhandenen Beob- 
achtungen erstreckt, von denen etwa 1700 als für Hm. Newcomb’s 
Zwecke entbehrlich oder, wegen geringerer Sicherheit der resultiren- 
den Rectascension , ungenügend ausgelassen sind. Aus diesem fehlenden 
Viertel habe ich wenigstens alle diejenigen Beobachtungen nach- 
gerechnet, welche auffällige Abweichungen von dem derzeitigen Mit- 
telwerth der Differenz mit den Tab. Reg. aufwiesen, ausserdem habe 
ich für die ganze Beobachtungsreihe alle, sei es im Druck bereits 
angegebenen öder bei der jetzigen Reduction angezeigt gefundenen, 
Correcturen nochmals geprüft. Sollten dennoch einzelne Versehen in 
Folge des Unterlassens einer vollständigen Doppelrechnung unbeachtet 
gebheben sein, so können dieselben bei der grossen Zahl der überall 
verfügbaren Beobachtungen doch nirgends einen merklichen Einfluss 
behalten haben. 

Ausser den genannten Astronomen habe ich Hm. Geheimrath 
Blenck und Hm. Dr. Hellmann Dank für die Hülfe auszusprechen, 
welche sie mir bei dieser Untersuchung, Ersterer durch Mittheilung 
statistischen Materials, Letzterer durch Nachweis meteorologischer 
Daten gefälligst geleistet haben. 


Ausgegeben am 7 November. 


Berlin, gedruckt xn der Reichsdruckerei. 



